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Nr. 286. 

(25. 3an.) Nos Ph. dominus in Minzenberg ac 
Wernherus, noster filius, recognoscimus , quod concambium 
feciraus cum abbate et conventu monasterii in Arnsburg, 
assignantcs eisdem mansum unum situm in Gambach, in 
cujus recompensationem iidem mansum unum situm in Bel- 
dersheim dederunt nobis et nos Iris haeredibus. 
Dat. a. d. M.CCC, in convers. b. Pauli apost. 

CNit eiegcl «Philipp«.) 

Nr. 287- 

1300 (ftRfcftO Noverint universi, quod nos Curadus 
diclus Dodeganz, Irmendrudis conjuges, Heinricus, Craflo 
et Konegundis, haeredes quondam Craflonis de Nunheim, 
civis wetflar., solvimus monasterio in Arnesburg fertonem 
denar. annui redditus ex vinea nostra, sita inter vinetas apud 
Nunheim, contigua vineae hospitalis welflar. , pro quibus 
saue solvendo ego Curadus, consentiente Irmendrude, uxore 
mea praedicta, curiam meam sitam in Nunheim, conliguam 
curiae puerorum quondam Heynrici sitae ibidem, pro sub- 
pignore obligavi. — Testes: Hcrmannus Selege, Curadus 
de Katzenvort scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC, mense marcio. 

Nr. 288. 

1300 (8. 3uli.) Noverint universi, quod ego Theode- 
ricus opilio in Seihoven, communicata manu Aleydis, uxoris 
meae, vendidi Hermanno dicto de Morlebach, Aleydi uxori suae, 
civibus wetflar., agrum meum situm juxta Drenckefurd, 

$if». geteilt, «ritib. Urf.-S?ud). \Q 



(«DM eicgel ber ©tabt SBefclar.) 
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qui olim fuit Volcwini, quem comparavi erga Conegundim 
dictam de Adisbach, civem wetflar. *) — Testes: Her- 
mannus Selegc , Conradus Crawe , Hartmannus de Hirlisheiin, 
Rulo Rcye scabini civitatis wetflar. et q. pl. a. 
Dat. a. d. M.CCC, viii idus julii. 

(2RU 6ießrt ber etabt SBefclar.) 

Nr. 289. 

/ 1300 (<Scpt.) Nos Gerhardus dictus Munzere et Pc- 
trissa, conjuges, recognoscimus, quod nos nihil juris vel ac- 
tionis habemus in curia et in bonis ad eandem spectanlibus, 
sitam in Lucillinden, quam posscdit Henricus dictus de 
Holzhusen. — Testes: Hermannus Sclege, Rulo Reye 
scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC, mense septembro. 

(SKit eicdd Der etabt 2ßc&tar.) 

Nr. 290. 

1800 (19. Dft.) Nos Ludewicus dictus Kremere et 
Hildemudis, conjuges, cives wetflar., pro ultima voluntate 
disposuimus, ut abbas et conventus monasterii in Arnes- 
burg ü marcas reddituum de nostra haereditate reeipient 
ante divisionem ejusdem, in usus coquinae, in nostris anni- 
versariis, dono elemosinae. — Testes: Wigandus Dythere, 
Hermannus Selege, Conradus Crawe scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC, crast. Lucae evang. 

(TO Siegel ber Btaht Seftlar.) 

—————— 

*) 1300 (88. 3ult) »etfauft 3i> v ann, ber ©otyi »eil, Hermann* ßtn. 
2Runjcre, ©ärger« in SBefclar, einen 3lcfer „situm extra portam 
Seihoven prope Drenkevort", »eitlen er öon bem obgen. £&eoberidj 
erfauft, an ben gen. Hermann t>on 2Kßrlebad). — 3eugen: Her- 
mannus SeJege, Heynemannus Gerberti, Harlradus Blyde, Con- 
radus de Catzenvort, Conradus Crawe, Rulo Reye, Ernestus de 
Nuveren, Hartmannus de Hirlisheim scabini wetflar. (27Nt Rießel 
ber ©tobt SSefclar.) ©letcfoeittge 9tuffd>rift auf Wbe« ltrfunben: 
de haereditate fratris Lod. de Morlebach. 
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Nr. 291. 

laOO (14. JDec) Nos Heinricus miles scultetus, sca- 
bini et consules de Frankinvord recognoscimus, quod Jo- 
hannes , natus quondam Frederici pellificis de Omestad et 
Drutlindis, uxoris ejus, nostrorum coneivium, omnia bona 
sua extra muros frankenvordenses et infra muros sita,' 
et quaedam bona sua in villa Peterwile sita, quibus ex 
morte parentum suorum successit, donavit, in remedium ani- 
marum eorum et ipsius, monasterio in Arnsburg. — Testes: 
Henricus scultetus, Arnold us de Glauburg, Hertwicus de 
alta domo , Sifridus de Gysenheim , Rudegerus et Ludewicus 
de Holtzhuscn, Markolfus de Linthenn, Johannes Goltstein 
scabini, Hertwicus de vico, Volcwinus de Wetflaria et. a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC, in crast. b. Luciae virg. 
(SKit Rießel t>er ttudjtefler.) 

Nr. 292. 

1801 (13. ÜHai.) Nos Phyüppus dominus in Mynzin- 
berg recognoscimus, quod monasterio in Arnsburg conces- 
simus, ut si qua bona ad villam nostram Hove heim per- 
tinentia, ad ipsos titulo emptionis, permutationis, elemosinae 
seu quacunque alia justa de causa devolvi contigerit, hoc 
fiat nostro assensu. 

Dat. a. d. M.CCC.I, in die Servatii episc. et conf. 
(2Kit Siegel beö 5lußflcflcrö in ßrunem 28a$fe.) 

Nr. 293. 

1301 (üttai.) Ego Johannes dictus Munzere et Kate- 
rina, uxor mea, recognoscimus, quod Gerhardus frater et 
sororius nostcr, Petrissa, uxor sua, habeiit ex bonis nostris 
sitis in villa Luzillinden, quae colit Henricus dictus de 
Holzhusen, iii maldra tritici. — Testes: Hermannus Selege, 
Hartradus Btide, Rulo Reye scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.I, mense maio. 

(SWit Siegel feer etabt ©e&far.) 

16* 
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Nr. 294. 

♦ 

1301 (13. 3uni.) Ego Baldemarus viceplebanus in 
Hoveheim cupio fore notum, quod monaslcrio in Arnsburg 
vendidi iii jugera vinearum et dinüdium in terminis villae 
Hoveheim sita, pro xx marcis denar., colon. item donavi 
eidem aream in villa memorata sitam, quam apud pueros 
patrui mei cognomento Hasilere mihi comparavi, una cum 
i jugere et dimidio de pratis ibidem, et iv jugera vinearum 
in terminis villae Burl achin sita, pro animae meae reme- 
dio ac omnium progenitorum meorum. 

Dat a. d. M.CCC.I, idus junii. 

(SKit Siegel *P^iIi|>pd t>on 3Jiinaenberg.) 

Nr. 295. 

1801 (27. 3uni.) Nos soror Sophia abbatissa totusque 
conventus coenobii in Diflendal recognoseimus , nos i juger 
cum i quartali vinearum sitarurn in villa Hove he im, quae 
Heinricus sacerdos quondam viceplebanus in Hoveheim nobis 
legavit , monasterio in Arnisburch pro vii marcis denar. Co- 
lon, vendidisse. 

Dat. a. d. M.CCC.I, v kal. julii. 

(2Rlt Siegel ber 2lu«|tefler.) > 

Nr. 296. 

1301 (4. 2)cc.) Notum sit, quod ego Sifridus dictus 
Bumeistir, scabinus et civis in Minzinberg, cum unanimi con- 
sensu uxoris meae Methildis bonae memoriae, monasterio 
de Arnsburg, in remedium animae meae , nec non Methildis 
praefatae et omnium progenitorum nostrorum , contuli iii ju- 
gera agrorum in elemosinam in terminis villae Herger in 
constituta, videlicet in campo dicto Ostirvelt ii jugera, item 
in campo versus Rockinberg unum juger in uno agro dicto 
Libbusch. — Testes: Wcrnherus Dives, Happelo de Steinheim, 
Sifridus Dives, Wygandus ante portam et Sifridus Bumester. 

Dat. a. d. M.CCC.I, Barbarae virg. 

(SWit Siegel bev Stabt 2Hfojeuberg.) 
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«"•. "Nr. 297; ' '• ' ■ • ' 1 M,m 1,1 1 

Ci'/'l.lflini* :.< •' . • »*; n m 

1801 (28. $ec.) Noverint universi, quod ego Johannes 

dictus Rodichin, filius quondani Frideberti senioris, et Katherina 

conjuges , cives in Frideberg, vendidimus monasterio in Arns- 

burg bona nostra, videlicet i maus um et iii jugera in ter- 

minis . villarum Swalheym et Dorheym sita, eodem jure 

possidenda , quo nos et Rukerus de Nydehe piae memoriae, 

avus uxoris meae praedictae, dinoscimur haclcnus posse- 

disse. — Testes: Heynricus de Dorheym scultetus, Ger- 

lacus cognomento Judex, Ansheyhnus Weidelere, Juvenis 

de Lympurg, Fridebertus filius Juvenis, Heynricus de 

tempore scabini et Johannes de Lympurg, cives oppidi 

supradicti. 

Dat. a. d. M.CCC.I, in die b. Innocent. mart. 
(2Rit Siegel ber etat* fttiebberg.) 

Nr. 298. 

1302 (13. 3ftn.) Nos Mengotus dictus Güldene de 
Croninberg et Mengotus cognomento Flecke, milites, notum 
esse volumus, quod domina Guda dicta Mylchelingin anti- 
quior, Elyzabeth filia sua de Merlowe et Rupertus nepos 

ejus Mylcheling nuneupatus recognovemnt, se vendidisse 
monasterio in Arnsburg bona sua in Lindin sita, quae 
Hartmannus campanarius ibidem ab ipsis tenuit. 
Dat. a. d. M.CCC II, in octav. Epiphaniae. 

(2Äit Sifßct ber Slueftrtlcr.) 

Nr 2<M ' 

1302 ( 14. gebr.) Nos Hermannus Gutwini et Hyrmin- 
gartis conjuges, cives in Mynzinbergv notum faeimus, quod 
conlulimus monasterio in Arnsburg, in remedium animae 
nostrae. et omnium progenitorum nostrorum, possessiones 
nostras, videlicet domum nostram ex opposito curiae dicto- 
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rum dominorum et areara unam juxta eandem domum intra 
muros opidi Mynzinberg sitas, et hortum nostrum extra 
muros ejusdem opidi , recipientes bona praefata ab ipsis jure 
colonario pro libra cerae. — Testes: Erwinus scultetus, 
Markelo de Colnhnsin castrcnses in Mynzinberg, Heinricus 
Qvithlin, Ansheilmus de Gambach, Happelo de Steinheim, 
Wenzelo Cleinekoiph , Sipelo Bumeistir , Wigandus ante por- 
tam, Sipelo Riehe scabini , Cunradus Hubsman , Heinricus do 
Holzheim cives ibidem et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.II, Valentin! mark 

($M ©leget ber @tabt Sitnaenberg.) 

Nr. 300. / \ 

1802 (14. gebr.) Ego Cisa cognomento Meidin beckina, 
civis in Mynzinberg, recognosco, quod contuli monasterio 
in Arnsburg ob salutem animae meae, hortum meum extra mu- 
ros opidi Mynzinberg situm. — Testes: (tt>ie bei 9tr. 2990 

Dat. a. d. M.CCC.II, Valentini mart. 

(SWt Siegel ber 6tabt Sttinjenberg.) 

Nr. 301. 

1302 (12. Sttärj.) Nos Philippus de Falkenstein do- 
minus in Mynzinberg , imperialis aulae camerarius, quondam 
lilius Philippi senioris , et Vdelhildis, collaterales, notum faci- 
mus, quod contulimus monasterio in Arnsburg in animarum 
nostrarum et omnium progenitomm nostrorum remedium, 
redditus v octalium tritici et totidem de siligine, provenien- 
tium de quodam manso nostro omnino proprio, in campis 
villae Wolvirsheym sito, olim de nostris progenitoribus 
ab Henrico milite de Grydele, Schone vulgariter nuneupato, 
in feodo habito, ad nos autem eo deficier^e in haeredibus, 
hbere devoluto, iteui iv octalia siliginis cum dimidio, ceden- 
tia de quibusdam bonis in superiori vi IIa Hergeren, 
dictis daz fronegut, quae Gyselbertus Niger colit, item dir 
midiam maream denariorum in quibusdam bonis in supe- 
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riori villa Hergeren, qnae haeredes Henrici de Hollo* 

possident, et ipse dinoscitur possedisse. < >%v s-« » !• 
Dat. u. d. M.CCC.II, in die b. Gorgonii raart* . 
(SKt eiegeJ *r wrg. Ubel&ilbt, baö eiegel 9*Hip»l fe*lt.) 

Nr. 302. 

1802 (18. SPWra.) Ego Rukerus de Oueninbach et 
Guda, conjuges, profitemur, quod montsterio in Arnsburg 
vendidimus agrum nostrum ex alia parte an..i'urtis, item i 
juger apud Egel in se, item i juger apud Weygtwig, üeiu üi 
quartalia apud ripam, quos quidem agros ab ipsis jure colo-f 
nario excolendos recepünus pro ii maldris siliginis annis mu- 
gulis praesentandis , post obitum vero nqstrum dicja bona ad 
monasterium libere revertentur in anjmae nostrae remedium.. 
— Testes: Hermannus viceplet?anus in Lyche,, Rudutfus de 
Meygirsheim, Mengotus de Bonemese castrenses il.iii.lrm, Ber- 
toldus dictus S malz lose , Rudolfus molendinarius et üeinricus 
dictus Oistheimere scabini opidi memorati. 

Dat. a. d. M.CCC.II, in dominica reminiscere. 

(ÜHit Siegd b. alt m>n SHinjcnlxrß.) . ' 

303 

1302 (24. Storil.) Ego Wintcrus dictus tyncenere de 
Muschenhcim recognosco, quod de consensu Mcichtildis^ 
uxoris meae, vendidi Conrado de Steinheim , civi in Mincen- 
bcrg , redditus ii octalium siliginis, assignans eidein vi jugera 
terrae arabilis de bonis meis propriis, videlicet juxta altam 
stralam tendentem Arnspurg i juger et dimidium , juxta yianj 
tendentem Birkalar penes agros dominae de Martorplj iv 
virgarum mensuras, juxta viam eandem iv virgarum mensu- 
ras contingentes rubetum, quod dicitur hecke vulgariter, 
apud montem dictum crazhart i juger et dimidium et retro 
villam Muschenheim dimidium juger. — Testibus: Hap- 
petone de Steinheim, Ludewicö de Ineheide, Wigande* ante 
valVam scabinis in Mincenberg, Bertolde, :dieto LerotoÄboirt, 



Digitized by Google 



226 1302. 

Branwardo de Mtischenheim , Wenihero fabro et Brunwardo 
de Wedere scabinis in Muscenheim ao pl. a. f/ 
Dat. a. d. M.CCC.II, in crasi. b. Georg« mart. 

(2JM Siefiet btr @tabt Win&bettf) '* ■ ! . > 

Nr. 304. 

1309 (15. -Wai.) Nos scultetus, scabini, consules et 
universi cives in Fridberg recognoscimus , quod Henricus 
dictus Wize campanarius in Frideberg, concivis noster, cum 
sua conjuge et pueris omnibus , videlicet Henrico , Jutte, 
Elizabet ac aliis omnibus pueris suis et quorum interfuit, 
renunciaverunt apud nos et in villa Morle inferioris omni 
actioni super bonis, quae vendidit dominus Wigandus de 
ordine praedicatorum , filius quondam dominae Cimmermennin 
in Fridberg, ibidem in Morle inferior i sitis. 

Dat. a d. M.CCC.II, idus mai. 
. *«' («Kit bieget ber etabt griebberg.) 

Nr. 305. 

1802 (20. SKai.) Ego Bertrhadis dicta de Rudenchem, 
relicta Rudolphi quondam civis in Marpurg, una cum filia 
mea Bertrhadi, recognoscimus , quod nos omnia bona nostra 
in minori Roisdorf sita, vendidimus monasterio in Arns- 
burg pro c marcis denar., dimidietatem quoque curiae no- 
strae in inferiori Walgeren pro xx marcis. — Testes: 
magister Conradus plebanus in Gozvelden, Ludewicus de 
Vronhusen, Rukelo senior, Henricus Angeli, Henricus ex 
Curia, Ludewicus filius suus scabini, Johannes Monetarii, 
Rukelo junior cives et q. pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.II, dominica cantate. 

(3JW Siegel ttx Statt 3Harbur ö .) 

Nr. 306. 

1802 (1. 2>imt.) Noverint universi, quod ego Conra- 
dus dictus Hane de Gunssa, communicata manu Methildis, 
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uxoris meae, vendidi Ebirhardo filio Emesti de Nuveren, 
Elizabet, uxori suae, civibus wetflar., maldrum siliginis aiH 
nuae pensionis ex tribus agris meis, quo r um uuus est situs 
in via, quae dicitur Gunsser wega, et unus situs supra lan- 
genlinden, et aller in via, quae dicitur Berenkemire weg.— 
Testes; Ernestus de Nuveren, Hartradus de Hirlisheim, 
Rulo Reye scabini et a. q. pl. 

.''I! ' * 

Dat. a. d. M.CCC.II, in crast. ascens. dorn. 

(2JM Siegel ber etabt ffiefrtar.) . 

Nr. 307. > 

1302 (6. Suti.) Noverint universi , quod nos Fride- 
ricus, Cunradus, Hertwicus fratres, Hildegundis et Cune- 
gundis, sorores dictorum fratrum de Seckebach, donavimus 
monasterio in Arnsburg curiam et mansionem nostram in 
villa Seckebach et duos mansos cum dimidio ad ipsam 
pertinentes, ob remedium nostrarum animarum, reeipiendo 
ab eisdem religiosis ipsa bona pro i libra cere, ea sane 
protestatione , quod si Katherina, nostra consanguinea, et 
Henricus, noster consanguineus, nos omnes, fratres et sorores, 
supervixerint , dictum monasterium de ipsis bonis dictae Ka- 
therinae porriget vi octalia siliginis. — Testes: Henricus 
miles scultetus, Arnoldus de Glauburg, Hertwicus de alta 
domo, Cunradus de Spira, Sifridus de Gysinheim, Markolfus 
de Lintheim, Rudegerus et Ludewicus de Holzhusen, Jo- 
hannes Golstein scabini de Frankenford et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.II, in oct. b. Petri et Pauli apost. 
CIRit Siegel ber Stabt granffurt.) 

Nr. 308. 

1302 (13. <5ept.) Universis constare cupio, quod ego 
Hedewigis , relicta Hermanni de Heideberg , curtem sive bona 
sita in Stenbach, quae ad me jure successorio ex decessu 
jam dicti Her. fuerant devoluta, donavi in salutem animorum 
nostrorum monasterio in Werberg. — Testes: Ruclo se- 
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nior, Ludetricws de Vronhusen, Ludewicus de Curia, Ec- 
hardus Kai scabini in Marpurg et a. q. pl • « : : I 
Dat a. d. M.CCC.Ü, in vig. exaltat. s. crucis. 
(Äit eiegel ber etobt 2Rarfoi?«.) 

Nr. 309 

1803 (26. OftO Notumsit, quod ego Vda, filia quondam 
Cunradi de Wllenstad, civis frankenfordensis, legaviCun- 
rado, fratri meo diclo de Wllinstad, i marcam denar. censuum 
annualium et iii pullos, de qua marca Heilemannus dictus 
Selege dat viii sol. den. et i pullum, de domo Godelindis, 
Sita in vico dicto Geilinhusersgazse *J Martini, item Cunradus 
dictus Geilinhusere de domo sua, quam inhabitat, et de 
quadam alia domo, silis in praedicto vico, vii sol., item 
relicta quondam Arnoldi dicti Bvmeister de quadam domo, 
sita in dicto vico, iii sol. den., item relicta Gotfridi ligatoris 
vasorum de Grunenberg de domo sua in supradicto vico xx 
den., item Heilemannus sacerdos, filius quondam pjscatricis, 
de domibus suis ibidem xxvii den., et ipsi Cunrado fratri 
meo defuneto , praedicta marca et iii puIli cedent monasterio 
Arnesburg. 

Dat. a. d. M.CCC.H, fer. vi a. fest. omn. sancl. lM 
CSWit eiegel beö Offaial* ber Ätrdje in ftranffurt.) 

Nr, 310, 1 

1303 (Ii. San.) Nos decanus totumque capitulum ec- 
clesiae s. Stephani magunt. recognoseimos , quod coram 
nobis constitutis Kobelone milite maguntinensi dicto de 
Nacheim et Richmude, uxorc ejus, iidem conjuges publice 
confessi sunt, quod ipsi lxiii jugera terrae arabilis, sita in 

*) 1347 (9. 3uni) terfaufeu .fremicEtu qch. jjtocfinbergere imb giftet. 
(Seeleute bem Älofter einen 3fnö auf bemfefben &aitfe. Saugen: 
Johannes dictus Karberc vicarius in ecclesia s. Bdrfholohind, IfCt'- 
mannus Rorici, Heinz o dictus Magerlin et Lutzo dictum Hering. 
(9)tit eiefleJ bed SDccanä bcö i8art^olüraäu*^tftefi.) 



Digitized by 



1303. 229 

* 

terminis villae Nauheim praedictae, in nostra proprietate 

et jurisdictione , cum omnibus juribus et pertinentiis suis in 
judicio dictae villae Na che im, coram sculteto et scabinis 
ibidem präesidentibus , monasterio in Arnsburg vendiderunt, 
pro cxx libris hallensium minus una libra, prout praefati 
conjuges, venditione et resignatione peractis, bona prae- 
scripta a praedictis abbate et conventu, pro pensione in 
perpetuum persolvcnda , justo locationis titulo receperunt. *) 
Dat. a. d. M.CCC.III, iii idus januarii. 

(Siegel ber «ttuöfleücr fe^lt.) 

Nr. 311. 

1808 (22. San.) Noverint universi, quod nos Ekeri- 
cus scultetus et Alheidis, conjuges, de Delkeluheim curiam 
nostram et domum cum pomerio adjacente, et xx jugera 
agrorum terrae arabilis , iii jugera et i quartale vinearum, 
iii jugera et i quartale pratorum, sita in villa Delkeln- 
heim, sub dominio et districtu Sifridi de Eppinstein, de 
ejusdem consensu, monasterio in Arnespurg vendidimus pro 
xxx marcis denar. col., et ab ipsis nobis locata recepimus. — 
T e s t i b u s : Epperto viceplebano in Delkelnheim ; Marquardo 
in Redilnheim milite, Gotzone molendinario , Jacobo filio 
dominae dictae Tukere, Johanne diclo Hunne, Johanne diclo 



♦) 9lad> einer ©fiterbeföreibnno. o&ne Datum liegen tiefe ©öter: in 
cnmpo versus Oppinheim - »ffe beme bunnifbale — üffe Deine 
bungirfbubele — »ffe beme ernce Steine — üffe beme fr*i$ofre — 
unbewenbic »ffe ben — bto Älobclaudje — an ber matfe — 
btt bern 2Bern&ere bem rittere — btt bem mnlinburnin — an ber 
fifelifgrubin — gen gurjewilere »ege — an beme langi* bafele — 
offe beme c»binbale — in beme bunelffc Soße — bty ben . frauwin 
fon OMn^eira — »ffc berbonnbinj in cainpo versus Ba<Jinheim — 
»ff« Üunfelif ädere bo Älobetaudje — »ffe beme grafewege ba fei bis 
— an beme $ainbnffa> — fcffe beme berge an be jtucfclin -r- ojfe 
ber junftin — öffe beme fanifwilve bt> ben fraunjitt fon f. (Elartn — 
offe ber fnftfgmbin — »ffc ber uaUntyftu. 
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ifrpristino, Johanne dicto prister, Heinrico diclo Lewen- 
steinre et a. q. pl # ) i :. ; . ■ i 

Dat. a. d. M.CCC.HI, in die b. Vincentii mart. 
'. mit ©tegel $iegfrieb« oon <Sp»enftetn an tot^er ©$nur.) 

Nr. 312. - ! 

— . ■ i ■ * , • » *• t» »i 

1808 (17. gebr.) Henricus miles de Brvningesheim et 
Jutta collateralis ejus recognoscimus, quod omnia bona nostra 
in villa Operode sita vendidimus monasterio de Arnespurg 
pro Ixxxviii marcis denar. colon. , statuentcs ei Fidejussores 
subscriptos , videlicet Margwardum militem de Brvningesheim 
fratrem mei Henrici, Wilhelmum dictum Vlnere de Dypurg 
et Heylemannum advocatum de Bonemese. 

Dat. a. d. M.CCC.III, domin. prox. a. diem. kathed. b. Petri. 
(2Hit ©iegel bcö «ftellerö.) 

Nr. 313. 

1803 (im 9ÄÄrj.) Noverint universi, quod nos Con- 
radus pistor dictus de Konincgisberg et Benigna conjuges, 
cives wetflar., et Henricus clericus dictus Blide, sororius 
et frater nostcr, vendidimus Burchardo dicto Kalp, perpetuo 
vicario in ecclesia wetflar., iv maldra siliginis de consensu 
Aleydis, socrus et matris nostrae, consentientibus etiam 
Henrico dicto de Sinde et Syfrido , sororio et fratre nostris, 

*) Mad) einem ©«terwjetcfiniilie c&ne SDatum finb biefe ©fiter gelegen : 
gene 3ofcanne ber &eijitl> prifier *nb (Eufen oon fcufen — ' an beme 
lefoin — an beme eejjelinge — an beme Bfybe — an beme btpie* 
garten — an beme felbe gen $arpa$ — an beme gufebutyelc bt) 
£anneman fon SWence — »ffe beme gewin bt) ben nmtgartin — in 
in ben bettin bty worbin getauft omnte Sennin prifierin — obir 
ben $agir weg — »ffc ber j^^elbin — öffe ben »elbe gen SBttefe* 
babin in SDelfin&eimer Otybe jbuffin &ern üttarqnarbe fon föebiln* 
fceim onb Gunen Äntobin — in 9?orbirfhbfr 9tyt& — an ben (atc^ 
weg — bf gntemannif morgen, ben $e Ijatty gefaxt ju mibirpanbe ben 
fon beme bufötn buf; »ff« be oclbe gen 9Renje — an JRebitn&eiinit 
lanbe — »ffe ben bunbin. 
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ex omnibus bonis in villa Dudenhoben sitis. — Testes: 
Hartradus Blide , Hartradus de Herlisheim , Conradus Crawe, 
Conradus de Kazzenvort scabini. 

Dat. a. d. M.CCC.III, mense marcio. 

(2Hit Siegel ber Statt SSefclar.) 

Nr. 314. 

1303 (10. 5flai.) Notum facimus, quod ego Hartmu- 
dus miles dictus Schuzesper, nec non Gonegundis, mea 
conthoralis , vendidimus monasterio in Arnsburg nemoris 
partem cum fundo et cum omni jure, sicut ad nos jure 
haereditario spectare videbatur, quae silva sita est prope 
villam Alp ach et volgariter nuncupatur Hohelere, pro ii 
marcis denar. cum ditnidia. — Testes: Ludewicus de Vron- 

husen, Henricus ex Curia, Ruelo senior et Ludewicus ex 

n • u - um \ i 

Curia scabini in Marpurg et a. q. pl. 

Dat a. d. M.CCC.m, vi idus maii. 

(ließet ber ©tabt SWarburß fe^t.) 

JVr« 315. 

1308 (11. 5ftat.) Universis sit manifestum, quod Fri- 
dericus dictus de Rycholvisheim , viniscrotarius , civis ma- 
gunt., coram Volgmaro , saeculari judice magunt., persona- 
liter constitutus, domum unam infra muros maguntinenses, 
in fossato versus Selhovifcm prope curiam camerarii sitam, 
eidem camerario, videlicet Ph. domino de Gudenberg militi, 
annuatim i solidum denar. solventem, tradidit monasterio in 

7 # . . . . W ' 

Arnsburg, Petro cive magunt. dicto de Arnsborg, praefatae 
domus donationem, utpote sindico ejusdem monasterii, sus- 
cipiente praefato conventui optinendam. Et ad horum prae- 
missorum observantiam tarn praedictus Fridericus pro se, 
atque antedictus Petrus nomine praefati conventus , per cau- 
tionem judiciariam, quae borgen vulgariter dicitur, se utro- 
bique in solidum astrinxerunt. — Praesentibus: ante- 
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dicto Petro, Heilmanno pistore dicto Swap et Cunrado sella- 
tore civibus magunt 

A. d. M.CCC.HI, sabb. ante ascencens. dorn. prox. # ) 
(WH 6icßei be« auefteflera.) 

Nr. 316. 

l SO i (19. SDlat.) Iudices s. mogunt. sedis notum fa- 
eimus, quod coram nobis constitutis Hclfrico Walt et Eli— 
zabet uxore ojus de Ebirnsheim, iidem conjuges recogno- 
verunt, quod xl jugera agrorum terrae arabilis, sita in ter- 
minis villac Ebirnsheim, et curiam unam, sitam bi dem 
angere, cum omnibus juribus et pertineneiis suis in judicio 
diclae villac , coram sculteto et scabmis ibidem praesiden- 
tibus, monasterio in Arnsburg vendiderunt pro Iii marcis 
denar. et uno solido CoL, prout praefati conjuges, vendi- 
> tione et resignatione peractis, bona praescripta a monasterio 

pro pensione persolvenda, locatiouis titulo reeeperunt, jure 
haereditario possidenda. — Testes: Petrus de longa curia 
civis mogunt., . . . dictus Walt f rater dicti Helfrici , Petrus frater 
plebani in Ebirnsheim, Sifridus de Frankinvord , Theodericus 
dictus Krappe scultetus dictae villae et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.III, xiv kal. junii. 

CSlit ©ieget ber HuSfrefler.) 

Nr. 317. 

1808 (27. 9Kai.) Noverint universi, quod ego Wal- 
terus de Kinzenbach, civis wetflar., consentientibus pueris 

*) dinc gleite ItrFunbe von bemfcl&e* Saturn entölt nod) weiter ben 
fotg. e<l?liij? Dorn 21. 3lill 1304: Dicti quoque judex atque cives 
praemissn coram se rite fuisse peracta, ad monitionem Joh. mi- 
litis dicti Swap, sculteti magunt., judicio praesidentis, postmodum 
sub juramentis eorum in judicio publice recitarunt, praesentibus 
Johanne et Craftone judietbus, C. de Cacuba, Jo. Longo, Haf- 
tone et Nicoiao ndvocatis , Volrado, Hertwino, Cristiano, Beu- 
mundo, U. Langenase, H. pilleario et C. Modrario budell. ac a. 
q. pl. civibus magunt. Fer. iv p. nativ. b. Joh. bapt. quando res- 
publica agebalur. (TO 4 ©iefteto.) 
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«mnibus, Bcrlholdo, Mctbüde, Gerdrude, Irmengarde 
et Jutta, bona mca mere proprietaria , quae Syfridus dictus 
Heckennere in terminis viliae de Kirchgunse sita, habuit, 
dedi inonasterio in Arnsburg per modum concambii pro 
bonis suis in terminis vi Harum Huchilheim et Kroppach 
sitis. — Testes: Hermannus Selege , Conradus de Kazzen- 
vort scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. M.CCC.III. in crast fest, pentecostes. . : 

(»Kit eteget ber etabt SBefclai.) 

Nr. 318. 

1803 (28. ÜKai.) Nos Petrus abbas, totusque con- 
ventus monasterii s. Jacobi extra muros mogunt. recognos- 
eimus, quod Godefridus dictus Helbeling et Guda, uxor ejus, 
cives in Oppenheim, publice sunt confessi, se vendidisse 
monasterio in Arnsburg xli jugera cum dimidio terrae ara- 
bilis et xii mannesgemat pratorum sita in terminis viliae 
Gensen pro xlii marcis denar. col., quae quidem bona 
iidem conjuges in judicio viliae Gensen ab abbate et con- 
ventu monasterii supradicti pro pensione xx maldrorum tri- 
tici locationis tilulo reeeperunt, promittentes , pensionem 
eandem monasterio praesentare Moguntiae ad litus Reni prope 
portam piscium. 

Dat. a. d. M.CGC.UI, in die b. Wylheylmi epis. et conf. 
(SKit Siegel ber «uditeDer.) 

IV f 310 

1303 (10. 3iuü.) Nos Henricus mfles de Caczinellin- 
bogin dictus de Aldindorf et Lucardis, uxor ejus, recognos- 
eimus, quod nos omnia bona nostra in villa superiore 
Wllins tad sita, quae nobis a Wernhero quondam milite 
dicto de Beldersheim, patre meae Lucardis et socero mei 
Henrici, ex divisione haereditaria , quae vulgariter dateil 
nuneupatur, derivabantur , Hedewigi, relictae quondam Fri- 
ller in dicti Kachilhart, civis frankenvord. , vendidiraus pro 
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cl marcis denar., resignantes, quod eciam fecit Cunradus 
dictus Colbindcnscl miles de Beldersheim, quem quoad ipsa 
bona procuratorem seu mundiburdum nostrutn constituera- 
mus, omni juri sive actioni. Statuimus etiam praelibatae 
Hedewigi fidejussores : Fridericum dictum Dvgel seniorem, 
Cunradum de Hatzichinstein, Cunradum de Erlebach milites 
et Cunradum dictum de Heldebergin civem frankenford. — 
Testes: Henricus advocatus de Erlebach miles, Sifridus 
dictus de Gysenheim scabinus frankenford., frater Wern- 
hcrus et frater Fridericus procuratores curiarum monaste- 
riorum de Arnesburg et de Schonenouwe in Frankenford, 
Henricus scultetus, scabini et alii incolae dictae villac Wllin- 
stad, Wigandus dictus Elwinstedere de Acarbin. Gerlacus 
dictus Ruzso de inferiore Wllinstad et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.IH, in vig. b. Barnabae apost. 
(mt Sieflei be$ StoSftefler«, Gonrab« golbenbenfcl« u. b. 8t. ftrairtfurt.) 

Nr. 320, 

1803 (10. 3ult.) Nos Kuno miles de Gyzin dictus 
Halbir et Heddewigis conjuges profitemur, quod omnia bona 
nostra invilla, quae Grozinlindin dicitur, sita, in remis- 
sionem omnium peccatorum nostrorum et omnium progeni- 
torum nostrorum, contulimus monasterio in Arnsburg. — 
Testes: Senandus, Hermannus frater suus, Eckehardus 

ejusdem Her. filius, Wernherus de Lindin et 

dictus Kalph milites, castellani in Gyzin, Ludewicus pistor, 
Gerlacus dictus Treiflesch, Eckehardus sutor scabini ibidem 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.I1I, vi idus julii. 
(37M Siegel ber StaM ©te§en, baö Siegel bed Slugfleflerd fe&It.) 

Nr. 321. 

1303 (2. Ott) Ego Conemannus carnifex et Aleydis, 
uxor mea , cives wetflar., recognoscimus , quod nos tenemur 
solvere monasterio in Arnisburg xxx talenta sepi de macello 
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nostro, sito infra muros wetflarienses et inier macella 
cotidiana , cujus jus proprietarium ad dictos religiosos per- 
tinere dinoscitur. — Testes: Hermannus dictus Sc lege, 
Hartradus de Herlisheim scabini wetflar. et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.III, in crast. b. Remigii. 

(SKit eifflel ber ©tabt ffiefctar.) 

Nr. 322. 

1803 (29. Oft.) Wikerus de Ariete et Katherina, uxor 
ejus, cives frankenvord., profitemur, quod nos vendidimus 
monasterio de Arnsburg viii. octalia siliginis super uno manso 
proprietario in terminis superioris villae Dorv eidin sito, 
quem Gerlacus miles de Rorbach quondam cum Jutta, uxore 
sua de Croninberg, emerat apud Wolframum campanarium 
dictae villae Dorveldin, pro xxi. marcis denar. col., consti- 
tuentes fidejussores Jacobum dictum Goltstein et Ludewicum 
dictum de Lympurg cives frankinvord. — Testes: Hert- 
wicus de alta domo, Cunradus de Spira, Johannes Golt- 
stein scabini, Jacobus Goltstein et Ludewicus de Lympurg 
praedicti et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.III, in crast. b. Symonis et Judae apost. 
(2Rit Siegel ber ©tabt granffurt.) 

Nr. 323. 

1303 (7. $>ec) 3$ grtbertcfc, ®nf)axt myn bruber, 
mit Ortbruna tmfer froefter, bun funt, ba$ tirir fcercigen f)an 
beö fyobeä $u 9totbenbac$, ben bcr (£rane$ tterfauft f)at 
berae (Stoflere ju Slrneäburg bnt ben bajfelbe gelernt f)at 
(Simone ttnfeme fttffatber tmbe Jhtnegunbe bnfer mutber ir 
tybgejunge ju redjlicbeme erbe. — 3eugen: Sertbofot ber 
pxxfttx et)n bicartuS ber parre $u gribeberg, SÖernljer etyn 
prifter etyn bicariuä ber parre $u 9Rotbenba$, (Sonrab ftn 
bruber au* etyn prijter, ©ernob »on 9Robenbac& u. a. m. 

©. n. (5J)r. geb. m.ccr.itt, a. b. ne^ft. fameft. n. f. 9tycol. bage. 
C9H*t etcflel fcartmann« 0. 53u<$e«j ba« feine« ©ruber« SBetjganb fetft.) 
m. ©erein, *mtb. Urf.--8ud>. 17 
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Nr. 324. 

1303 (20. 2)ec.) Nos Ludewicus dictus Kremere et 
Hildemudis conjuges, cives wetflar., legavimus viü. solidos 
den. colon. quos habere dinoscimur in domo quondam Hen- 
rici dicti Kremeris, patris ac soceri nostri, infra muros wet- 
flarienses sita sub tuguriis, quam nunc habet Volpertus dic- 
tus an dem orte , altaribus infra scriptis , videlicet altari supe- 
riori in carcere, quo reconduntur ossa mortuorura, aedifi- 
cato Conrado de Marburg nunc officianti ii. solidos, altari b. 
Margaretae virginis supra turrim in ecclesia wetflar. aedifi- 
cato ii. solidos et altari in capella monachorum de Arnisburg 
in Wetflaria aedificato'ii. solidos et altari s. crucis in mo- 
nasterio minorum wetflar. aedificato ii. solidos , pro augmen- 
tatione lampadis ibidem conburentis in nostri nostrorumque 
parentum memoriam. — Testes: Hermannus Selege , Con- 
radus Crawe, Rulo Reye scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.I1I, in vig. b. Thomae apost. 
(mt €Ußet ber Stabt SBe^tar.) 

Nr. 325. 

1804 (5. gcbT.) Nos Philippus decanus ecclesiae fran- 
ken vord. judex causarum monasterii in Arnesburg; et Hein- 
ricus dictus Fleming miles, scultetus in villa Munsterlyder- 
bach, recognosciraus, quod Gyselbertus de Munsterlyder- 
bach omnia bona in terminis villarum Munsterlyderbach 
et Cadeikamp h sitis, quae ipse Gyselbertus et Jutta, quon- 
dam uxor ejus , possiderunt et monasterio in Arnesburg pro 
remedio animarum suarum donaverunt donatione inter vivos, 
reservato usufructu ad tempora vitae eorum, eidem mona- 
sterio vendidit pro liv. marcis denariorum, renuncians pro 
se et Guda, nunc uxore sua, omni juri sive actioni in prae- 
nominatis bonis, sub certis conditionibus. — Testes: Ja- 
cobus de Indagine, Emercho de Wolveskelin milites, Gysel- 
bertus subscultetus , Emercho dictus Hering filius Friderici, 
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Henricus Rufas, Waltherus de Nydernhoven, Rulemannus 
pistor, Cristianus, Heinricus Stetzzo, Heilemannus Stetzzo, 
Heinricus Zegelere scabiat, Heinricus dictus Wirt, Rych- 
winus Zegelere, Cuno advocatus in Cadelkamph et a. q. pl. 
de Munsterlyderbach. 

Dat. a. d. M.CCC.IV, i. d. b. Agathae virg. et mart. 
(2JM €(egcl beö 3lM0fteacrö unb WttypS b. 5tt. bon Sfötnjen&crg.) 

■ 

Nr. 326. 

1304 (30. Sunt.) Judices s. mogunt. sedis recognos- 
cimus, quod praepositus totusque conventus canonicorum 
regularium ordinis s. Augustini in Suabeheim confessi 
fuerunt in jure, quod bona, mansos et jugera terrae ara- 
bilis, quae monasterio in Arnsburg pro solvendis sibi qui- 
busdam pensionibus annuis, titulo subpignorationis obliga- 
runt, et per ipsos nullatenus excolantur, postquam negü- 
gentes fuerunt in solvenda pensione , proraiserunt nihilorainus 
dicli praepositus et conventus ipso monasterio impediinentum 
in dicto subpignore non praestare. 

Act. a. d. M.CCC.IV, ii kal. jubi. 

(6ie ö el feftlt.) 

Nr. 327. 

1301. (6. 3uli.) Ego Marquardus dictus de Bruningis- 
1 heyin miles recognosco, quod cum consensu omnium hac- 
redum meorum, videbcet Wyntheri, Gerlaci, filiorum meorum, 
Cunegundis, Stillae et Lukartis, filiarum mearum, necnon 
generorum meorum Wylheylmi dicti Vlenere militis ac Heyn- 
rici cognomento Fol de Bonenmese, vendidi monasterio in 
Arnsburg bona mea in villa Dorheym sita pro lxv. marcis 
col. denar., constituens fidejussores : Gylbertum Orphanum, 
Gylbertum Leonem, Wyntherum de Bruningisheym in Wyz- 
zinsheym residentem et Heinricum de Bonenmese. — Testes: 
Heynricus de Dorheym , Cnnradus Dymari cives m Frideberg, 

17* 
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Heynricus Greve, Bettoldus dictus Henenbergere , Paulus 
villani de Dorheym et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.1V, in octav. apost. Petri et Pauli. 
(3»it ©legel be« 91u«fieaer$ imb feine« 6d>n>iefterfo$n« SMtyelm »or«.) 

Nr. 328. 

1804 (30. 3uü.) Nos Philippus de Valkinstein senior 
dominus in Minzenberg, imperiaiis aulae camerarius , recog- 
noscimus, quod nos in remcdium animae nostrae, progeni- 
torum et successorum nostrorum, ad ecclesiam parochialem 
in Bettenhusen redditus xxvi. solidorum lev. denar. do- 
navimus in hunc modum , videlicet quod plebanus dictae ec- 
clesiae, qui pro tempore fuerit, dictos redditus singulis 
annis perpetuo percipiat, ncc non post obitum nostrum et 
nostrorum successorum, anniversarium nostrum ac ipsorum 
peragat, de quibus redditibus cingravius in Langisdorf, qui 
pro tempore fuerit in judicio nostro ibidem, i libram, quae 
vocatur meygesgelt, congregabit et plebano dictae ecclesiae 
annis singulis praesentabit , alios quoque vi. solidos Henricus 
dictus Kerssenhoch, portarius in Minzenberg, de duobus 
jugeribus terrae arabilis, quae ipse colit vel alter qui pro 
tempore eadem jugera coluerit, similiter dicto plebano et 
ejus successoribus annis singulis praesentabit. 

Dat. in Lychen a. d. M.CCC.IV, fer. v p. fest. b. Ja- 
cobi apost. 

(3JM ©ie ö el be* Sluöftefler*.) 

Nr. 329. 

1804 (22. 2lug.) Notum sit, quod egoWigandus dic- 
tus de Akarbin, civis in Frideberg, in remedium animae 
meae et dominae Gudae , uxoris meae jam defunctae , legavi 
monasterio in Arnsburg omnia bona mea post obitum meum 
perpetuo possidenda, eo adjecto, quod de rebus meis mo- 
bilibus juxta meum beneplacitum possim eidem convenüri 
pittantias ordinäre. Praeterea praefati domini de Arnsburg 
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hanc mihi fecerunt specialem amicitiam, ut, si mihi in ci mi- 
hi t necessitas, bona mea una cum bonis, quae ab ipsis ha- 
beo, cum consensu eorum quamdiu vixero possim alten 
personae pro censu collocare. — - Testes: Henricus de 
Geylnhusin sacerdos, Henricus dictus Bern, Gilbertus de 
Ostheym, Jungo de Lympurg et m. a. f. 
Dat. a. d. M.CCC.IV, xi kal. septembris. 

(ÜJtit ©tegel ber ©tabt ftrieb&erg.) ■ 

Nr. 330. 

1804- (24. 5lug.) Sifridus dominus de Eppinstein et 
Ysingardis , collateralis nostra , recognoscimus , quod nos de 
consensu Goddefridi, filii nostri, omni actioni, quam ha- 
buimus contra monasterium in Arnsburg super redditibus 
1 \ x w. octalium siliginis super bonis domini Wernhcri quon- 
dam in Minzenberg, in Erlebach inferiori sitis, renun- 
ciavimus. — Testes: Volradus quondam scultetus in Fran- 
kinvord, Gyso de Wilebach, Heilmannus filius Theoderici 
de Pnmheim dicti Zeinichin milites et Conradus notarius 
noster plebanus in Calde. . 

Dat. a. d. M.CCC.IV, in die b. Bartholomaei apost. 
(SKit ©leget ber Sufiflefler.) 

Nr. 331. 

1304 (im Oft.) Nos judices et scabini civitatis wetflar. 
recognoscimus, quod Syfridus de Garbenheim, noster con- 
civis, una et fratres sui omnes unanimiter de omni actioni, 
quas habuerunt adversus monasterium in Arnsburg, super 
quibusdam bonis,*) in quibus se jus habere crediderunt, 
renunciarunt arbitrando in arbitros, videlicet in Hermannum 
Selege , Ernestum de Nuveren , Conradum Crawe et Hardra- 
dum de Hirlisheim, nostros conscabinos. — Testes: Goit- 
fridus de Kalsmunt advocatus, Emmericus scultetus, Her- 



*) «uffd^rift: de compositione super bonis in minor i Holzhe im. 
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mannus Selege, Heynemannus Gerberti, Ernestus de Nu- 
veren, Conradus Crawe, Conradus de Kazcenvort, Hartra- 
dus de Herlisheim, Rulo Reye scabini, item Johannes filius 
quondam Wygandi Ditthere, Gerhardus Munzere, Berno de 
Minzenberg, Ueyno de Nuveren , Ebirhardus filius Ernesti 
praedicti, Marclo de Nuveren, Hartmannus de Hhiisheim, 
cives wetflar. et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC.IV, mense octobri. 

(Wit ©icgel ttx gtaM SBefelar.) 

Nr. 332. 

* 

1804 (im Dft.) Omnibus innotescat, quod ego Lude- 
wicus, filius quendam Ludewici dicti Schurzcen, concessi 
jure haereditario Hermanno dicto de Morlebach, Kusae, 
uxori suae, civibus wetflar., aream unam ex mea haeredi- 
tate extra portam Seihoven sitam, domui meae et domui 
Arnoldi dicti Grevere in medio contiguam, extendentem se 
supra viam, qua itur versus villam Steindorf, pro iL* so- 
lidis colon. — Testes: Hermannus Selege, Ernestus de 
Nuveren scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.IV, mense octobri. 

(2Rit ©f« ö el bcr 6taM SBefclar.) 

Nr. 333, 

1304 (30. 9tot>.) Nos scultetus, scabini, consules, 
caeterique cives in Frideberg , recognoscimus , quod Johan- 
nes dictus de Moguntia, nepos quondam Rukeri de Nydehe, 
et Alheydis conjuges , cives nostri , vendiderunt monasterio 
in Arnsburg bona sua in Dorheym et Swalheym vil- 
larum sita, pro lxxviw. marcis, fidejussorie obligantes Wy- 
gandum de Alpach militem, Juvenem filium quondam Wy- 
gandi de Lympurg et Fridebertum filium Juvenis, scabinos. 
— Testes: Heynricus cognomento Bern, Heynricus de 
Dorheym, Juvenis de Lympurg, Fridcbertus filius Juvenis 
scabini, Hartmannus de Breydinbach, Johannes dictus Bu- 
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ckulg cives in Fridcberg, Bertoldus dictus Henenberjrere de 
Dorheym, Theodericus vicinus suus, Rudulfus gener domi- 
nae Almudis, Job Schuzze villani ibidem, Gozzo de Rode, 
Wygandus de Sualheym et a. q. pl. 

Dat a. d. M.CCC.IV, in die b. Andreae apost. 
(mit $icfld ber 2lu*fhtter.) 

Nr. 334 

1305 (4. San.) Nos Philippus senior dominus de Minc- 
zenberg recognoscimus , quod Henricus dictus Wirt de Mun- 
sterlyderbach et Metza , uxor ejus , recognoverunt , sc nostro 
consensu vcndidisse monasterio in Arnsburg, super i man- 
sum terrae arabilis situm in terminis villae Munsterlyder- 
bach, de quo praedicti conjuges nobis solvunt cviii. oc- 
talia siliginis annuae pensionis, pro xvi. marcis denar. col. 
et quod iidcm conjuges ipsum mansum in manus procura- 
toris praefati monasterii et officiatorum dictae villae resig- 
narunt. — Testes: Philippus decanus ecclesiae frankenvord., 
Cunradus plebanus in Munsterlyderbach , Gyselbertus advo- 
catus, Gyselbertus scultetus, Henricus Segelere, Emercho 
Hering scabini, Bruningus socer Gyselberti et a. q. pl. de 
Munsterlyderbach. 

Dat. a. d. M.CCC.V, fer. ii. a. Epiphaniam dorn. 
(Ttit ©Ußel be« «Hu«fhfler8.) 

Nr. 335. 

1805 (13. 3an.) Ego Marquardus de Redilnheim mi- 
les, constare cupio, quod communicata manu haeredum 
meorum , videlicet Wyntheri , Gerlaci, filiorum meorum, Cu- 
nigundis, Styllae, Lukartis, filiarum mearum, Wylheylmi cog- 
nomento Vlenere militis et Heynrici dicti Fot de Bonenmese, 
generorum meorum, vendidi monasterio in Arnsburg bona 
mea mere propria, videlicet mansum unum, vii. jugera et 
dimidium juger terrae arabilis unius areae juxta curiam 
Heynrici dicti Monich sitae ac petiae cujusdam prati inedie- 



Digitized by Google 



242 



1305. 



tatem in Byenheym, pro Ivi. marcis et fertone, ßdejussores 
obligantes Gylbertum dictum Scheylme, Gylbertum Leonem 
de Steinfurd et Wylheylmum Orphanum milites. — Testes: 
Gozzo Baums scultetus, Gerlacus dictus Cunez de Eiminc- 
heym, Gylbertus Scheylme de Bergin, Gylbertus Leo de 
Steinfurd, Wylheylmus Orphanus, Petrus de Bertholdisheym 
milites, Johannes scolasticus in Frankinfurd, Gernodus 
Schyndebog de Alsheym filius Nycholai, Culmannus de 
Ovinbach scabinus, Wykerus fon deme Wedere cives in 
Frankinfurd, Heynricus Berno, Eyglo filius Juvenis, Nycho- 
laus Berno scabini in Frideberg, scultetus villae Bienheym, 
Bertoldus scultetus, Cunradus Bisschof, Heynricus piscator, 
Heynricus de Loukene villani de Bonenmese et a. q. pt 

Dat. a. d. M.CCC.V, in oct. Epiphaniae dorn. 
(Ttit ©leget be* StudfteflerS unb feine« ©djttiegerfotynS SBityelm (wn 

Dietpurg) Otitter« ofcgen.) 

Nr. 336. 

1303 (13. 3an.) Universis pateat, quod ego Wylheyl- 
mus cognomento Vlcnere miles et Heynricus dictus Fot de 
Bonenmese monasterio in Arnsburg, pro quadam renuncia- 
tione facienda ipsis per Lukartim, sororem uxorum nostrarum, 
videlicet Cunigundis et Styllae, ratione quorundam bonorum, 
eisdem religiosis a Marquardo de Redilnheym, nostro socere, 
milite, in Dorheym ac in Byenheym vulis venditorum, 
nos fidejussorie obligamus. — Testes: Gozzo dictus Bau- 
ms scultetus, Gerlacus dictus Cunez milites, Culmannus de 
Ovinbach scabinus, Wykerus zv deme wedere cives in 
Frankinfurd. 

Dat a. d. M.CCC.V, in oct. Epiphaniae dorn. 
(ÜRit Siegel beö MtterS ®ilb,elm obgen.) 

Nr. 337. 

1305 (16. SRärj.) Judices s. magunt. sedis recognos- 
eimus, quod constitutis in figura judicii coram nobis fratre 
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Gerlaco converso, sindico abbatis et conventus monasterü 
in Arnsburg, nomine procuratorio et pro ipsis ex una parte, 
et Jacobo laico de Gensen et Lukard e, uxore ejus, ex parte 
altera, idem sindicus bona dicti monasterü sita in villa Gen- 
sen, quäe olim fuerunt conjugum praedictorum , quorum 
bonorum specificatio et situs tales sunt, videlicet area sita 
in villa Genserf, prope curiam dominorum de s. Jacobo, 
item vi. jugera terrae arabilis vber der wysen, quae fuerunt 
olim monachorum de Erbach, item iv. jugera terrae zu we- 
hehom, item in campo of me Suinsz Bole vi. jugera, item 
ii. jugera et dimidium amme Stulwege, item ii. jugera et di- 
midium zu Breyden Erden, item ii. et dimidium jugera terrae 
hinder demeHarwege, item in campo mittelfelt ii. jugera an 
deme houwege, item ii. jugera apud Wernherum Valletore, 
item i. et dimidium jugera an deme Gere, item i. juger et 
dimidium offe deme Geraerwege , item juger terrae ofle den 
mittelwege prope Gotzonem dictum Helbeling , item in campo 
dicto an der tammerslagghen ii. jugera , item ii. jugera ibi- 
dem prope , item in eodem campo ii. jugera prope Heinricum 
dictum Gysele, item ii. jugera offe Wolfhartszwege lange, 
item dimidium juger ofTe den flure, item in pratis vi. dicta 
vulgariter mannesgemayt in deme morter velde, item i. man- 
nesgemayt an der Suterszen, item dimidium mannesmait an 
den Boele, item i. et dimidium mannesmait an der krummen 
lagghen, item ibidem i. mannesmait, item i. mannesgemait 
an der loen, item i. mannesmait an der Rilwysen, eisdem 
conjugibus locavit pro annua et perpetua pensione xx. mal- 
dromm tritici, magunt. mensurae, ita sane, quod dicti con- 
juges singulis annis de dictis jugeribus xL den. magunt. per- 
solvent, videlicet xxviii. dcnar. monasterio s. Jacobi, item 
domino in Castro imehain xlvi. denar., item vi. den. capellae 
s. Ulrici, iv. den. an der Stegen in triburio, item in Castro 
praedicto v. cappones, item in eodem ix. dictam kumpe par- 
tim tritici et partim siliginis , obligantes pro subpignore duas 
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curias eorum sitas in vflla Gensen, unam an dem valletore 
et aliam ex opposito ecclesiae ibidem. *) 

Dat. a. d. M. CCC.V, in vig. b. Gertrudis virg. 
(2Rit Siegel hex 9lu«fieaer.) 

• Nr. 338. 

1303 (16. 9Dfai.) Nos officiales, scabini, consules, cae- 
lerique cives in Weytflaria notum facimus, quod Albertus 
dictiis Mennichin de Langingunse ac Albeydis conjuges, 
nostri concives, renuntiaverunt coram nobis omnibus bonis, 
videlicet curiarum , agrorum ac molendini in dicta villa Laii- 
gingunse, quae a monaslerio in Arnesburg jure colonario 
possederunt. — Testes: Gerlacus Ciminerman, Gerhardus 
Munzere et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.V, in dorn. q. cant. Cantate dorn, canlicum. 
(mit Siegel ber etabt Söcfcfar.) 

Nr. 339. 

1803 (5. 2lug.) Nos Gerhardus miles dictus Store et 
Halheydis conjuges recognoscimus , quod in remissionem 
peccaminum nostrorum et omnium progenilorum nostrorum 
donavimus monasterio de Arnsburg omnia bona nostra in 
Ricolfiskirchen et in Leitgesteren sita. — Testes: 
Her. de Buchesecke et Crafto de Rudinhusin milites, C. de 
cellario et Eckardus sutor scabini in Gizen et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.V, nonas augusti. 

(STOlt 6iege( t>eö SUtöjMerS.) 

*) 1305 (8. 5lpr.) @tne gleite Urfnnbc für ©ofco gen. fcetbeliug W* 
©eufen mtb ©uba feine $au$frau entölt nod; folgenbe weitere 
Ortöbejetdjmtngen : „andeu Nuhzen, offer kelresgruben, bi den 
Beelen, prope Ebernanduin, prope Cunradum de Käme, an der 
Oester vureb, an den lutzen morgen, apud Wernherum dictum 
Blumen, prope Bechlam, bi deme dyghe an der hecken, prope 
Uenricum Gysele, an deme vordem velde, prope Theodericuiu 
scultelum, prope Hartmudum advocatum, prope Hermannum de 
Altloch, prope Ebcrnandiim, ofmc Eneclegghelin , an den Scha- 
regeren, an der mannislechelin." 
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Nr. 340. 

1305 (iL Sept.) Ego Gysilbertus et Guda conjuges 
de Munsterlyderbach profitemur, quod monasterio in Arns- 
burg vi. jugera et dimidium terrae arabilis et pratorum, item 
i. juger vndir deme steyne in terminis villae Munsterlider- 
bach sita, vendidimus, quae quidem bona mihi Gudae et 
non marito meo praedicto jure, colonario concesserunt pro 
xvi. solidis denar., et iv. jugera, videlicet i. juger in deine 
dyche, ii. jugera ober den sodir weg iuxta agrum Godfridi 
de Delkilnheym, i. juger an deme Vlneris lohe tilulo sub- 
pignoris obligavi. — Testes: Flemingus miles et sculletus, 
Heynricus advocatus, Hartlibus Rasor, Emircho Herinc, 
Heynricus Wirt, Heynricus Zigelere, Rulemannus, Heyn- 
ricus Rufus scabini dictae villae, et Bruningus paler dictae 
Gudae. 

Dat. a. d. M.CCC. V, i. d. b. mart. Prothi et Jacincti. 
(£>a« Siegel fpMlfM»« b. alt. *>on SHtnjenberft fetylt.) 

Nr. 341. 

1305 (28. <Sept.) Notum sit, quod ego Jungo dictus Pan- 
nensmit, civis fridebergensis, recognosco, me vendidisse 
Wortwino institori, civi frideberg., Irmengardi, uxori suae, ac 
omnibus haeredibus suis i. marcam denar. annui redditus 
super bonis meis, videlicet iv. sol. col, denar. super horto 
quodam herbarum et alios viii. sol. denar. col. super ii. par- 
ticulis terrae aratoriae, quarum una sita est prope mbetum 
dictum rupenbush, alia quoque prope fluvium, quod dicitur 
Vrloch, singulis annis solvendam. — Testes: Berne, Jungo 
de Lympurg, Angelus de Sassin, Gerlacus judex, Rulo sca- 
bini et Heynricus de tempore cives fridebergenses. 

Dat. a. d. M.CCC. V, iv kal. octobris. 

(«Kit (Siegel ber etabt ^riebbng.) 
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Nr. 342. 

1303 (25. 9?o&.) Nos scultetus, scabini, consules, cae- 
terique cives in Mynzinberg recognoscimus , quod Gerdrudis 
beckina dicta de Dahindail , nostra concivis , facta donatione 
inter vivos, contulit monasterio in Arnsburg bona sua sive 
redditus suos, quae vel quos habuit ex parentum suorum 
successione in villis subscriptis, videlicet in Sodele i. man- 
sum cum iii. jugeribus terrae arabilis, aream unam cum 
prato , ibidem ix. solidos denar. super curia et i. jugere cum 
dimidio vinearum Friderici dicti Gruzeris; in Dahindail iL 
octalia siliginis , vii. solid, denar. et ii. pullos super viii. juge- 
ribus ac dimidio terrae fruetiferae, annui census, a paren- 
tibus praedicti G. emptos, in remedium animarum parentum 
suorum neenon suae animae. — Testes: Wenzelo dictus 
Cleinekof, Hermannus Gutwyni, Wygandus ante portam, 
Johannes filius Heylmanni cives in Mynzinberg, fratres Ru- 
degerus, Cunradus dictus Weydelere monachi in Arnsburg 
et a. p. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.V, in die b. Katherinae virg. et mart. 
(2Rtt eiegel t>« ©tabt SWin^enberß.) 

Nr. 343. "".'! 

r 

1806 (14. gebr.) Nos Hermannus dictus Judeus, op- 
pidanus in Lych, et Metza, collateralis nostra, recognos- 
cimus, quod v. jugera pratorum cum dimidio apud molen- 
dinum dictum Wisemule sita, quorum unum Brunkcwise et 
reliquum Rorewise appeilatur, monasterio in Arnsburg pro 
xiii. marcis denar. col. vendidimus. Praeterea praedicto mo- 
nasterio ii. jugera cum dimidio, quae quondam fuerunt Ede- 
lingi, oppidani in Grunenberg, et iii. jugera agrorum terrae 
arabilis , quae quondam fuerunt Thammonis militis , sita vfme 
drisloch, pro subpignore obligavimus, ita sane, quod omne 
dampnum, quod dictum abbatem et conventum ratione cen- 
sus, quem de dictis pratis Philippo domino in Minzenberg 
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seniori et ejus haeredibus singulis annis solvere lenebamur, 
sustinere contigerit , ad praedicta jugera ipsis pro subpignore 
obligata respectum habeant , quem censum praedicto domino 
Philippo et post eum suis haeredibus de praefatis jugeribus 
pro subpignore obligatis, deinceps persolvemus. — Testes: 
Hermannus viceplebanus in Lych , Fridericus viceplebanus in 
Alpach, Eckehardus capellanus in Lych, Mengotus de Ho- 
hinburg, Mengotus de Westwich, Rudolfus de Rodenscheit 
castrenses, Hartmannus de Husen, Cunradus carnifex et 
Henricus dictus Schoube scabini et a. q. pl. f. 
Act. a. d. M.CCC.VI, in die Valentini. 

(SWit Siegel ber «Stabt gi#.) 

Nr. 344. 

1306 (16. gebr.) Noverint universi, quod nos Syfridus, 
Goitfridus, Theodericus et Welricus fratres, filii quondam 
Goitfridi fabri de Lempe, renunciavimus omni actioni nobis 
competenti in bonis quibusdam silis in villa de Wennig e n- 
holzheim, transferentes omne jus nostrum in eisdem bonis 
in manus monasterii in Arnsburg pro certa summa pecuniae. 
— Testes: Hermannus Selege, Gerlacus Cimmerman 
scabini. 

Dat. a. d. M.CCC.VI, in die cinerum. 

(QJltt ©teßel ber ©tabt SBcfclar.) 

Nr. 345. 

1306 (1. 9Äai.) Universis cupimus fore notum, quod 
nos Heinricus praepositus, totusque conventus regularium 
canonicorum ecclesiae scheffenburgensis pro xxiii. marcis 
vendidimus pratum quoddam situm in Svalheim Crafloni 
de Beldersheim militi, cum omni jure, quo apud Eberwinum 
juvenem Gruem suamque uxorem emimus annis jam duode- 

cim, perpetuo possidendo. — Testes: Hartmudus de Eil- 

« 
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kerhusen, Happlo de Drahe, Crafto Juvenis milites et Jo- 
hannes de Berstad et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.VI, kal. mai. 

mit Sicört ber «u«(tcfler.) 

Nr. 346. 

1306 (23. 3uni.) Ego Wernherus cognomento Wyse 
et Yrmingartis, conjuges, cives in Minzinberg, notum fa- 
cimus, quod nomine fratris Heynrici, filii nostri, in monas- 
lerio Arnsburg cxistentis, ipsum monasterium cum omnibus 
bonis nostris haereditavimus , ita videlicet , quod monasterium 

i 

memoratum post obitum nostrum omnia bona nostra, quae 
reliquerimus , cum haeredibus nostris, qui superstites fue- 
rint, condividant aequa lance. — Testes: Crafto de Bel- 
dirsheym junior scultetus, Heynricus dictus QvytheUn, Ans- 
helmus de Gambacb, Hermannus Gutwini, Wygandus ante 
portam, scabini, Theodericus dictus Wangescere, cives in 
Mynzinberg et a. q. pl. 

Dat. in Mynzinberg a. d. M. CCC.VI, in vig. b. Jo- 
hannis bapt. 

(3JM ©icjjel ber 6tat>t Winnenberg.) 

Nr. 347. 

1806 (13. 3uli ) Bartholomaeus tridentin. episcopus 
concedit indulgentias xl. dierum capellae s. Katerinae in 
Wetflaria monasterii de Arnsburg. 

Dat. Wetflariae a. d. M.CCC.VI, i. d. sollemp. virg. 
et mart. Margaritae. 

(2»W eicgel fee« *8ifd?of# in rot&em Sadjfe.) 

1306 (14 £>ft.) Nos Wintherus miles et Cuno armiger 
de Bruningesheim fratres, filii quondam Erwini militis de- 
Bruningeshcim , profitemur, quod cum abbas et conventus 
in Arnesburg ernennt erga Margwardum militem de Brvnin- 
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gesheim, consanguineum nostrum, bona, quae in villa-Acruf- 
tele possedit, cujus villae jurisdictio nostra est, nos eisdem 
religiosis indulgemus, ut per se vel suos colonos omnia 
ipsis utilia in antedicta viÜa, tanquam si ipsa esset ipsorum 
propria, agere debeant et per specialem suum pastorem 
oyile et oves in ipsa villa pascere et tenere. 
. Dat a. d. M.CCC.VI, in die b. Calixti. 
(SRit 6iegel ber 9tu$|Mer, baö erftcre in grünem ©ad)fe.) 

Nr. 349. 

1306 (20. Oft) Ego Cristina beckina de Minzinberg 
notum facio, quod ego et Jutta, quondam soror mea, di- 
midium mansum nostrum situm in Wanebach, ante aliquos 
annos in remissionem peccatorum nostrorum et omnium proge- 
nitorum nostrorum monasterio in Arnsburg contulimus in pu- 
ram elemosinam simpliciter propter deum. — Testes: Ans- 
helmus senior, Wigandus ante valvam, Anshelmus junior 
scabini, Theodericus dictus Weyngezzerc , Reinhardus cog- 
nomento Shezzere et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.VI, in vig. xi. mill. virginum beat. 
(Wt gemeinfc^aftlic^em Siegel ber ^urgmaiiner u. b. Stabt ÜJiin$enl'erg.) 

Nr. 350. 

1306 (10. 9to*.) 3d> £einrict) ein rattere tyern 2Bin* 
tir$ futt t>on ®rUtttitgi6$eitn vmt ict) 2Ötyntt)ere ein rattere 
ont id) Äune ein fnecfyt r)ern (Srminiö fune ein$ njüexiS fon 
33rumngigf>eim, t>un funt, baj n?r;r rebtn mtjrt) fyern (Sun* 
rabe fon Sklbiröfyeim beme grojin feinere fon SIrniSburg $u 
51 er uf feie in baj borf, baj »nftr bn;ir ift, tmt fejin ntybir 
mtyt beme bingivarte rmi bijual^in i;n, ba$ on$ toj$$bilK/ 
roaj wpr $u rechte fjabtn fulbin fon ber Ijerföefte roegtn, beö 
gi?ngin ft t>j imi quamin Wtybir ont fpractytn alfo, baj fö 
fulbin Dabin etnin fyerrm ont einin f^ol^eigin, wtf baj wv?r 
Rettin ui reajtir gulbe in beme borf au Slcruffele onb offe 
ben fyubin snt ben lubin eilf ac&beil forniö ic. aua) btyfabin 
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fo ba$ fwer ba ntyffebebe ba& tt>ir bar naia) fulbin ri?ä)rln 
alfe bty möfiebait roere. 2>a btyt einmunbeüaje böfabin, 
ba laa)tin bt? fyenbe fcffe bty Ijeilegin *mt [murin, bag n>ir 
bt?t fulbin ^abin $u reä)te in bcm forgenanttn borfe. — 
ßcugen: Styberiä) ber fdjolttyeiae, #erburi (Sruftelere, %xu 
beria) gtfiföere, (Suntat Rubere, £einria) 2Bolinberin fun, 
£einrid) £elrman, Sacob fteinbobin fun, £erbutt ginfe, 
93eumunt, ©errlaa) 2Bpje, Style, *ßebir t?nt (Sunrat bty ba 
©rannn fjeiiin, 2Bernf)ere t>nt Ste^e bei fraumtn Santjibele 
fon beme throne, SOB^gant 9flolfinfa)ubete, Slrnotb fon «£>ei* 
bir^eim tont üttengoa fon £ebir0l)eim it. a. m. 
©. n. GI)r. g. m.ccc.m, an mertinis Slbinbe. 
(TO Den Siesel« Der 2tuöfreHcr.) 

Nr. 351. 

1306 (6. $>ec.) Ego Syplo dictus Bumeistir et Bettha, 
uxor mea, cives in Friedeberg, facimus manifestum, quod 
vendidimus monasterio in Arnsburg bona nostra, videlicet 
unum dimidium mansum in terminis villae Sodele sita, pro 
xv. inarcis denariorum. — Testes: Wygandus ante portam, 
Wygandus carnifex scabini , Theodericus Wangeszere, Reyn- 
hardus Schazzere , Rudulfus de Dudinhoven , Johannes frater 
meus, eives in Mynzinberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.VI, in die b. Nycholai episc. et conf. 
(TO Siegel ber etabt 2Rtnjenberß.) 

Nr. 352. 

1307 (8. 2ftär$.) Ego Kvno de Butspach cognomento 
Bansiche, civis in Frideberg, recognosco, quod communi- 
cata manu puerorum meorum utriusque sexus , videlicet Fri- 
derici, Wygandi, Heynrici, Dytwini, filiorum meorum, Al- 
heydis, Juttae ac Yrmindrudis, füiarum mearum, vendidi 
monasterio in Arnsburg mansum unum terrae arabilis, qui 
fuil quondam Wygandi dicti ante portam, civis in Mynzin- 
berg, in campis dictae villae Butspach situm, pro xl. mar- 
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eis denar. — Testes: Heynricus de Dorheym, Nycholaus 
Berno scabini, Heynricus Berno senior, Gylbertus Bansicho 
frater meus et a. q. pl. cives in Frideberg. 

Dat. a. d. M.CCC.VII, in iv fer. p. domin. q. cant. laet. 
(mit Siesel ber ©tabt ftriebberfl.) 

Nr. 353. 

1807 (17. SDfarj.) SBintcr cn rittir son «Brüning 
gtefyetym nMtint cm (Srroiniä fim t>on SSumingtöfyetym bim 
funt, batyj \ty rii. ntatc bin föulbtd) ben fyerrtn von 2lm3* 
bur<f>, bty fye mir luin ttmmc bat;$ fcirbe bettf bc»$ borftö ?u 
§lcruftele, baty$ idj cauftfjc ttmmc minin matje cm mavquarte. 

Dat. a. d. M.CCC.VII, vi fer. p. iudica. 

(SWit Siegel ber 9tu$f*eHer.) 

Nr. 354. 

1307 (5ttarj.) Noverint universi, quod ego Methildis 
begina , filia quondam Isendrudis dicta Dittheren , civis wet- 
flar., dedi donatione facta inter vivos monasterio in Arnis- 
burg de bonis meis in villa de Reinburnen sitis, in nie 
ex successione haereditaria ex morte parentum meorum de- 
volutis, mansum unum terrae arabilis, hac conditione, ut 
praedicti religiosi mihi quoad vixero persolvent vii. maldra 
siliginis, ine autem mortua de hac pensione iv. maldra ce- 
dent Cysae meae consanguineae, filiae quondam Henrici de 
Herlisheim et Heydewigi meae famulae. — Testes: Her- 
mannus Selege, Johannes Beyir scabini wetflar. 

Dat. a. d. M.CCC.VII, mense marcio. 

mit «Siegel ber ©tabt SBefelar.) 

Nr. 355. 

1307 (SRätj.) Nos Syfridus sacerdos, Henricus, Con- 
radus dictus Oppirman, Kristina uxor mea et Henricus de 
Sinde, pueri quondam Syfridi dicti Bliden, civis wetflar., 
protestamur , quod tenemur solvere annis singulis ex om- 

M Bfrdn, «rnlb. Urf.--»nd>. 18 
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nibus bonis nostris in villade Dudinhobin sitis, i. maldrum si- 
liginis hospitali Christi pauperum in Wetflaria. — Testes: 
Hermannus Selege,; Gerlacus Cimmerman scabini et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.VD, mense marcio. 

(SKit «Siegel ber Stabt SBefclar.) 

Nr. 356. 

1807 (14. 3uni.) Nos Philippus et Philippus de Fal- 
kensteyn domini in Minzenberg, recognoscimus , quod cum 
Ebirhardus de Byringheim , civis in Wetflaria , et Jutta uxor 
ejus, ouinia bona, videlicet in agris, pratis et in communi 
marka in villa Palheym sita, quae a nobis in feodo de- 
pendent, apud Gerdrudim, relictam quondam Wenzelonis 
militis de Colhusen, Zabelonem militem, Theodericum et 
Johannem fratres, filios dictae Gerdrudis, pro certa pecu- 
niäe quantitate compararint, nos ad supplicationem Ger. et 
suoruro filiorum praedictorum , praefata bona saepedictis 
conjugibus proprietavimus et huic emtioni nostrum adhibentes 
consensum. — Testes: Ortho cintgravius de Holzheim, 
Guntramus de Byringheim, Johannes de Palheym, Markelo 
de Colhusen, Gylo de Holzheym cognatus Erwini militis de 
Colhusen, Heilmannus filius Wigandi de Bergheym et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.Vn, fer. iv. ante Vi«. 

(mit ©tegel ber 2üi6jhller.) 

Nr. 357. 

1807 (1. 3uü.) Nos Philippus de Valkenstein dominus 
in Minzinberg , imperialis aulae camerarius et Vdühildis, 
conjuges, recognoscimus , quod nos vendidimus monasterio 
in Arnsborg hos redditus de bonis nostris omnino propriis, 
videlicet in Gruningen ix. octalia siliginis de filiis Wern- 
beri dicti Scholler et eorum haeredibus, item v. solidos 
denar. levium a Reinhardo dicto Schetzer et ejus haeredibus, 
item v. solidos denar. ab Emerchone Wideradi, item v. so- 
lidos denar. a. Gerloco dicto Schetzer, item Mechthild! in 
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monte dictae v. solidos denar., item a pucris Siffridi ii. so- 
lidos denar., item ii. solidos denar. a Heinrico filio Wigandi, 
item ii. solidos a Guda Minzildrudin , item vi. solidos denar. 
quid; im alter ibidem, item in Gulla iii. octalia siliginis, item 
in Eberstad xii. octalia tiitioi et xxii. solidos cum dimidio 
denar., item in Hobewizola xii. octalia siliginis, item in 
superioriHergern xii. octalia, pro 1. libris hallensium. 
' — Testes et fidejussores: Heinricus de Pingesten, Wi- 
gandus de Buches et Graft u de Beldersheim junior milites, 
et Gilbertus Niger de Eberstad. 
Dat. a. d. M.CCC.VII, kal. julii. 

(mit Siegel Der 2(u$ftc0er.) 

Nr. 358- 

1807 (13. 3uli.) Omnibus innoteseat, quod ego Con- 
radus de Dalheim armiger, de consensu Konegundis meae 
conthoralis, vendidi monasterio in Arnisburg jus meum cu- 
jusdam agri siti in der auwe prope Dalheim ex adverso 
molendini dicti Ropodinmolin , qui cessit monasterio ratione 
successionis haereditariae ex parte fratris Gernandi, eorum 
commonachii , filii quondam Hermanni dicti Munzere. — 
Testes: Hermannus Selege, Heynemannus Gerberti, Con-' 
radus de Kazcenvort, Conradus Crawe, Gerlacus Madirsele, 
Johannes Beyir scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.VII, in crast. Margaretae virg. 
(ORit Siegel Der etabt SSefclar.) 

Nr. 359. 

1307 (23 5lug.) Noverint universi , quod cum inter 
monasterium in Arnspurch ex una, et cognatos ac affines 
proximiores quondam Guntrami de Holtzheim, opidani franken- 
ford., super bonis ipsius quondam Guntrami mobilibus ex parte 
altera, quaestio verteretur, ac per dictum monasterium in 
Johannem de Beldersheym militem et in me Reynhar- 
dum de Pelterwilre , canonicum ecclesiae frankenford., 

18* 
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pro parte vero cognatorum et affinium in Gernandum filium 
Gysonis dicti Hunt militis, armigerum, ac Henricum dictum 
Geszenere, tamquam in arbitros extiterit conpromissum , nos 
arbitri testes , quas partes praescriptae producere voluerunt, 
recepimus , examinatis itaque testibus hujusmodi ac aliis pro- 
bationibus receptis, habito quoque per me K. praedictum 
jurisperitorum , militum, scabinorum et aliorum prudentum 
consilio, ego R. dico et arbitrando pronuncio, eadem bona ad 
ipsum monasterium debere pertinere de jure. 
Dat. a. d. M.CCC.VII, x kal. septembris. 

(Wlit Siegel ber 2Mnjer Ottcfcter.) 

Nr. 360. 

1307 (9. Oft.) Ego Waltherus, filius quondam Tudonis 
militis de Birkelor, recognosco, quod vendidi monasterio 
Arnsburg omnia bona mea mere propria in terminis villae 
Rendele sita, quae mihi ex successione baereditaria pro- 
venerant pro quadam pecuniae summa, eisque fidejussores 
posui, videlicet Heinricum et Wcrnherum milites, fratres 
dictos de Pingistin. 

Dat. a. d. M.CCC.VII, in die Dyonisii mart. 
(2JM Siegel .freinrid?« 9Mter« öon «pingiftin, beS SluefteHerS, ber ein eigne« 

Siegel ntc^t i)at, 2iern>anbten.) 

Nr. 361. 

1307 (27. Oft.) Noverint universi, quod ego Lude- 
wicus diclus Suzekint et Heydewigis, uxor mea, vendidi 
Hildegundi, relictae quondam Beringen de Wylemonstere , 
civi wetflar., curia m meam in Dudin hoben sitam, quam 
possidebat quondam Conradus dictus Scharppinstein , et omnia 
bona mea in eadem villa sita, in me ex morte quondam 
Wygandi dicti Dytthore, soceri mei, devoluta. — Testes: 
Hermannus Selege, Conradus de Kaczenvort, Rulo Reye, 
Gerlacus Cimmerman scabini wetflar. et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC.VII, in vig. b. apost. Symonis et Judae. 
(Ettt Sieget ber Stabt ©cfrlar.) 
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Nr. 362. 

1807 (5. 2)ec.) Noverint universi, quod nos Herman- 
nus de Olmene et Heydindrudis conjuges, cives wetflar., 
contulimus monasterio Arnsburg omnia bona nostra in villa 
Morleinferiori*)in puram elemosinam progenitorum nost- 
rorum, ab ipsis proprietatis titulo in perpetuum possidenda, 
sub certis conditionibus. — Testes: Cunradus de Cornice et 
Gerlaous dictus Zymmirman scabini npidi wetflariensis. 

Dat. a. d. M.CCC.VII, in vig. b. Nicolai episc. et confess. 
(©ießel ber etabt 2Be&far fe&lt.) 

Nr. 363. 

1308 (13. 3an.) Nos Phylippus senior et Phylippus 
junior dicti de Falkinstein domini in Mynzinberg, constare 
cupimus, quod monasterium in Arnsburg ex parte una, 
Guntramus filius Wyntheri de Holzheym, Orto cincgravius 
et Wolframus , gcneri Wyntheri eiusdem, cum suis cohaere- 
dibus universis ex parte altera , super causa , quae inter eos 
vertebatur ratione bonorum quondam Guntrami de Holz- 
heym, fratris Wyntheri antedicti, in nos et in alios discretos tan- 
quam in arbitros conpromiserunt. Super qua causa statuimus 
diem placiti in diem Epiphaniae domini a. d. M.CCC.VIII in 
cymiterium et in ecclesiam villae Rockinberg, juxta Myn- 
zinberg opidum nostrum sitae, ubi viri probi subscripti 
convenerunt ab ambabus partibus advocati, quorum consilio, 
ipsis rcquisitis sub juramento dominis suis facto , diffinivimus 
insimul more judiciario, quod talia bona omnino cum omni 

*) 1386 (4. 5lug.) foecifuirt ber »org. Hermann »ort DImena, nadj 
bem Xobe feiner »org. ©atttn, biefe ©fiter ba&in: curia, vinea, 
mansi, agri, prata, pascua, bona et jura alia, quae enumus a fratre 
Wigando ord. fratrum praedicatorum, haerede et filio quondam 
dominae dictae dy Zimmermennen , opidanae frideberg. pro exc 
marcis den. et quae nunc colit Johanne», filius quondam Frankonis 
de Mode. (2Rit ©ießel bed 2lu«flefler$.) 
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et mciiori jure deberent esse monasterii de Arnsburg, quam 
Guntrami filii Wyn. de Holzheyni, Ortonis et Wolframi, 
generorum Wyntheri et suorum omnium cohaeredum. — 
Testes: Hcynricus abbas piae. memoriae praedicti claustri, 
dominus Wylheilmus, Cunradus de Beldirsheym cellerarius 
maior, Cunradus de Groningen, Hartmudus de Lyndin fratres" 
et monachi in Arnsburg, plebanus in Mynzinberg Reynhar- 
dus , . . . . plebanus de Gridele , Heynricus de Geylnbusen 
sacerdotes , magister Rudulfus de Mynzinberg , litera sculteti 
Fulradi de Frankiufurd, Johannes de Lyndin, Heynricus de 
Pingistin, Johannes de Beldirsheym, Dylo frater suus, Wenzelo 
de Byrkelar, Cunradus de Musschinheym filius Wernheri, 
Johannes de Buckinheym et Wenzelo frater suus, Cunradus 
de Berstat, Berthous milites, Syfridus de Gysinheym civis 
in Frankinfurd , Juvenis de Lympurg, Angelus, Eyglo juvenis 
cives in Frideberg, Heylmannus Gerberti, Hermannus de 
Olmene , Johannes Baums gener Heylmanni , Rycholfus filius 
Heyl. cives in Weytflaria, Ansheylmus senior, Heynricus 
dictus Qwytilin, Happelo de Steinheym, Ansheylmus junior 
cives in Mynzinberg et a. q. pl. 

Dat. ut supra in octav. Epiphaniae dorn.*} 
(SWit etcgel b. alt., baö ©iegel $ty(tw« b. j. fe&lt.) 

Nr. 364 

1808 (14. gebr.) Nos Cunradus miies , filius Wernheri 
militisde Muschynheym et Jutta conjuges profiteraur, quod 
vendidimus monasterio in Arnsburg bona noslra sita in Byrke- 
lar, quae quondain Wernheri de Byrkelar militis, patrui 
mei Juttae praedictae, fuerunt, pro quadam summa pecuniae, 
et quod nos dicta bona a praefato monasterio pro iv. inaldris 
siliginis annuae pensionis jure colonario possidebimus. — 

*) Unter flleidjera Natura fieflt am$ bie Grabt 2BefcIar eine gleite ttP 
fmibe über btefen »ertrag aus. 



Digitized by 



1308. 257 

Testes: Wernherus de Byrkelar junior, miles, et Rychar- 
dus frater meus Cunradi antedicti. 

Dat. a. d. M.CCC.Vffl, Valentini mart. 

(SDtit ©iegei befl 5luöflefler« in grünem 2öa*ü\ > 

Nr. 365. 

1308 (16. gebr.) Ego Johannes miles dictus de Lin- 
din et Wydroldus füius meus recognoseimus , quod vendidi- 
mus monasterio Arnsburg xi. solidorum denar. et v. pullomrn 
redditus annuos, quorum speeificatio talis est, videlicet i. 
solidus et i. pullus cedent de domo et horto sitis in villa 
Linden majori apud pontem, item ibidem ii. solidi et i. 
pullus de domo Truyteri , item iv. solidi et i. pullus de horto 
sito in illa parte dictae villae, qüae dicitur zeylbach, item 
solidus et i. pullus de domo et horto sitis apud domum Ram- 
foldi, item i. solidus et unus pullus de domo, quam Rupertus 
inhabitat, sita ibidem. 

Dat. a. d. M.CCC.Vffl, Julianae virg. et mart. 

(«Kit ©iegel be* »org. 3ofcanne«, ta fein ©o&n ffiiDerolb Fein eigne« 

Siegel f>at.) 

Nr. 366. 

1308 (17. 3«H.) Nos Hartmudus viceplebanus , Ber- 
tramus et Gotfridus procuratores ecclesiae in Flonstad in- 
feriori, simulque villae ejusdem universitas notum esse 
volumus, quod nos omni actioni, quam habuimus contra 
monasterium in Arnsburg , pro quo dam rubo sito in terminis 
ac juris dictione villae Wickin st ad, quem nos Iris usibus 
vendicare nitebamur, ipsis reclamantibus , quod idem rubus 
jure potiori dictae villae Wickinstad quam nobis attineret, 
renunciavimus, profitentes, eundem pleno jure spectare ad 
villam memoratain , praedicti religiosi ex liberalitate ii. libras 
denar. ad aedificium ecclesiae nostrae praelibalae nobis 
optulerunt. 

Dat. a. d. M.CCC.Vffl, xvi kal. augusti. 

(3Äit eiegel ftottwaM »org.) 
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Nr. 367. 

1308 (17. @ept.) 2Btr SBlrio) l)erre ju £aunon>e bun 
funtl), baj wir beme dotiere fon Slrnfburg »fgelajin f)on alle 
vnfe gulbe tmbe geselle, bty wir l)on in Derne borf ju 33utf* 
baä) otyber noä) binne geroinnin mutygen, ba$ ft bty alfo 
lange of tyebin bij baj ft bty cccc. marf fon iare $u iaren 
ingenemin, bty »nfe [eilige »abir fyer SBlria) ettifroanne etyn 
f)crre ju ^anautte beme feibin clotyftere ju Slrnfburg $u fetjl* 
gcrebe befl^tf), bu fon birre roerlbe fcfyetybin folbe, mit btyfm 
tmbirfcfjetybin, baj ba$ bty forgenantin ge^ftlio)in Sutybe aüe 
ior toile ft bt; gutylbe inne f)on, mit tmö fcmme fente 2Bal' 
purge bag, reaVnimge falben, n>i oile en ber guttlbe worbin 
ft, alfo lange bi$ fi gcreä;inlia)e ba oone cccc. marf &f gefye* 
bin, roanne ot)a) ba$ gcfcf)efyin ift, fo follint bty gutylbe ju 
tmö lebeclia)e n>iber grtafttn onbe follint bir abbit u. *m$ be* 
tt>iftn rl. marf ewiger gutylbe an irme eigene, bty ft mit ben 
furgenantin cccc. matten foijftn follin, bty fullint ft beftvun 
cwcclicfye ju ctyme ömntirtocrnbin fctylgercbe alfe fcnfe fetylige 
oabir für fta) onbe* alle ftne altforbtrin an ftme enbe befajte, 
boa) mit beme onbirfcbcttbe, baj ft bcr nemmeliajin rl. marfe 
alle ior *>tii. marf tocnbin follint, an onjtr alfforberin iorge* 
jitlj onbe follint tnii. marf langin $u beme tt)it>cmin ttnbe i. 
marf $u etyme ettngin Iia)te beö altartä, ben onfe foregefyro* 
a?ene sabir in beme feibin clottftere gejuttgit f)oti) , bty anbirn 
rriit. marf fullint fte ferin an im gemeinen nu$ alfe anbirä 
ire gutf).*) 

@. n. (Sfyr. geb. m.Cff.mit, an f. 8ambraä)tt$ bage. 

(TO Siegel be$ ^Xuöjterferö. GS jeigt einen redjtd gefegten fdjreitenben 
Sowen mit boweitem 6d)n>eife imb ber Umfärift: S. VLRICI. DE. 

— — — — — «_ , 

*) Die Urfunbe &at »on etroa8 fpaterer $anb bie gntjaltfiangafre: 
Rota dorn. Vlricus junior de Haynowe postea mulavit , quando 
villam Bulsbach alienavit, in aiios redditus, ut continetur in alia 
littera sua, et demura niutavit tolum in ecclesiam de Treyse de 
consilio expresso jurisperitorum. 
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HAINOWE. SDer «pergamentfhrdfen, an h>eld>em ttfitgt, trägt bte 
ttufförtft »on bet Jpanb be« Urfunbenföreiber« : Sigillum domiccllatus 
domini Vlrici de Hanowe junioris, quo utebatur in juventute sua ante 

militarem dignitatem.) 

Nr. 36a 

1309 (20. San.) Ego Roricus lapicida et Bertha uxor 
mea recognoscimus , quod tenemur solvere monasterio in 
Arnisburg iv. solidos col. den. ex domo nostra sita infra 
muros wetflarienses apud horreum quondam Wygandi 
Dyttere, pro quo sane solvendo nos ipsis fertonem den., 
quem habere in domo Syfridi dicti Reiz dinoscimur, pro 
subpignore obligavimus, quod vnderpant vulgariler nuncu- 
patur. — Testes: Conradus de Kazcenvort, Johannes Beyer 
scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.IX, in die b. Fabiani et'Sebastiani mart. 
(Tlit Siegel ber ©tabt Süefclar.) 

Nr. 369. 

1309 (31. 3an.) Notum sit universis, quod ego Ger- 
drudis, relicta Marclonis dicti Wingertere, quondam civis in 
Friedeberg, una cum pueris meis et Giselberto genero meo, 
locavimus Reinhardo armigero dicto Corp, Kunegundi uxori 
suae et suis hacredibus unam aream sitam in Wizzins- 
heim, diclam der fronhof, pro i. fertone denar. annui ccnsus. 

Dat. a. d. M.CCC.IX, ii. kal. februarii. 

(2Rit Siegel ber ©tabt ftriebberg.) 

Nr. 370. 

1809 (II. gebr.) Nos Petrus abbas et conventus in 
Ebirbach vendidimus monasterio de Arnsburg redditus nostros 
in villis Hittingeseyze apud Geylnhusin xxx. denarios 
colon., item in Wanoldishusin juxta Nydehe fertonem 
denariorum, item in Rockoldishusin prope Rumerode 
dimidiam marcam denariorum. 

Dat. a. d. M.CCC.IX, iii. idus februarii. 

(5Rit Siegel ber «freffer.) 
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Nr. 371. 

1809 (16. gebr.) Ego Heroldus et Methyldis conjuges 
de Burkartisfeldin protestamur, quod domum nostram in ci- 
vitate Lechyn sitam, monasterio in Arnsburg vendidimus, 
quam ab eodem recepimus pro dimidia marca, annuatim 
quamdiu vixcrimus nomine ccnsus a dicta domo praesentanda. 

Dat. a. d. M.CCC.IX, in domin. q. cant. invocavit. 
(«Kit Siegel ber Statt 2tdj.) 

Nr. 372. 

1809 (im gebr.) Omnibus innotescat, quod nos Con- 
radus dictus Oppirman et Benigna conjuges, Henricus de 
Sinde, de consensu Rulonis et Kusae, neenon Conradi, filii 
Ludewici dicti Scriden, mei generi, vendidimus Hildegundi 
relictae quondam Beregeri de Wylemonstere , civi wetflar., 
bona nostra in villa Dudinhoben sita, quae in nos ex 
morte quondam Syfridi sacerdotis, nostri sororii, sunt de- 
voluta, pro xx. marcis denar.*) De praedietis bonis Hii- 
degundis et sui haeredes debent hospitali in Wetflaria solvere 
dimidium maldrum pensionis. — Testes: Conradus de Kaz- 
cenvort, Conradus Grawe, Heynemannus Gerberti, Johannes 
Beyer scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.IX, mense februario. 

(«Kit Siegel ber 6tabt Söefclar.) 

Nr. 373. 

1309 (2. -äJtärj.) Nos frater Wylhelrnus abbas et con- 
ventus monasteriijn Arnsburg recognoseimus , nos a Gisil- 
berto, civi frankenvord. dicto de Wetflaria, ccxviii. marcas 
denar. col. reeepisse et cum eisdem annuos redditus com- 

*) Unter bemfelben Datum t>erbüra,en ftdj $einri4> ». Sqnbe, fcubwtg 
gen. Sdmben unb (Sonrab beffen 8ofm rucffidjtltd) biefeS üerfaufö 
oen &etnrid) m>n Sttnbe imb genrab« i&ve« ©refwater* unb SBaterö 
an bie »org. fcilbegunbe, i^rc gnfelin unb £od>ter. (3«Hgen bie 
Obigen.) 
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parasse, videlicet in Holzhusin in strata mogunt. xx. oc- 
talia siliginis, item in Eschebach superiori iv. oct. sil., 
item in Rodeheim apud Pettirwile xxiv. oct. sil., item 
in Steynvort xii. oct. sil. de molendino sub monte, item 
in Morle inferiori xviii. oct. sil., de quibus quidem red- 
ditibus magister hospitalis nostri in remedium animarum prae- 
dicti Gil. quatuor pauperes ultra numerum egentium, quem 
hactenus in nostro hospitali habere consuevimus , recipiet et 
eosdem in coena pascet. 

Dat. a. d. M. OY. I.W in domin. q. cant. oculi mei semp. 
(2Hit Siegel ber -9fo«fcaer.) 

Nr. 374. 

1309 (im Sttärj.) Ego Ludewicus dictus Suzekint et 
Heydewigis uxor mea, cives wetflar., recognoscimus , quod 
tenemur solvere ex horreo nostro, sito infra muros wet- 
flarienses apud turrim quadratam, monasterio in Arns- 
burg dimidiam marcam den. annui census, de parte dicti 
horrei dictos religiosos ex parte fratris Bertoldi, nostri so- 
rorii et fratris, eorum commonachii , filii quondam Wygandi 
dicti Dittere, nostri soceri et patris, contingente ex haere- 
ditaria successione, de quo censu ipsi debent dare exactio- 
nes, quando dari debent precarie in Wctflaria. — Testes: 
Conradus de Kazcenvort, Johannes Beyer scabini wcttlar. 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.IX, mense marcio. 

(2JW Siegel ber StaM 2öcfclar.) 

Nr- 375. 

1309 (25. 5lprtl) Nos Guntramus, Otto, Gerdrudis, 
Jutta et Agnes, liberi ac haeredes Mengoti dicti Fleckin 
militis, et Gysele, matris nostrae piac recordationis, notun» 
l'acinius , quod vendidimus monasterio in Arnsburg ii. mansos 
terrae arabilis et curiam unam de bonis nostris merc pro- 
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priis, in villa Rodeheym apud Frideberg sitis,*j et 
substituhnus ipsis fidejussores , videlicet dominum Guntramum 
pincernam seniorem, Eberhardum, Guntramum fratres pin- 
cemas de Sweynsberg, Erwinum, Gylbertum fratres Leones 
de Steinfurd milites, et Guntramum, filium domini Guntrami 
pineernae senioris praefati, armigerum. Nos vero scultetus, 
scabini, consules, caeterique cives in Gronenberg, Guntramus 
pincerna senior, Eberhardus, Guntramus fratres pineernae, 
Erwinus et Gylbertus fratres Leones praesens scriptum nos- 
tris sigillis roborandum duximus. 

Dat. a. d. M.CCCIX, in die b. Marci evang. 
(Siegel Rängen an, l>aö ber Stabt ©rfinberg fefjlt.) 

Nr. 376. 

1309 (4. ©ept.) Privilegium Clementis papae (V.), 
quod nemo monasterium in Arnsburg possit inlerdicere, 
suspendere, exeommunicare vel ad judicium vocare. 

Dat. Avinione ii. non. septembris, pontif. a. iv. 
(2JM anl?angenbem Sief.) 

Nr. 377. 

1310 (3. gebr.) Noverint universi, quod nos Winthe- 
rus dictus de Wlvirsheim et Methildis conjuges, residentes 
in Muschinheim, vendidimus Herinanno viceplebano in Lyche 
redditus ii. octalium siliginis, pro cujus pensionis certitudine 
assignavimus eidem vi. jugera terrae arabilis de bonis nostris 
propriis in villa Muschinheim sita, videlicet in campo 
versus Dreyse ii. jugera cum dimidio vffe der leimgrubin, 
item i. juger cum dimidio juxta anewendere dominae de 
Birkelar, item i. juger retro eimiterium vffe deme reine, 

*) 1333 (85. 3uli) w^tet ©ottfrieb }« (Sppenfrein unb gcretta feine 
(£&efrau unb ©ottfrieb fein Sofjn auf ade Slnfpradje an uerg ©ut 
,Mb p fltobe&eim lit bt> ^ct^irwt>tc r baj be$ (Slcfter* juSlrrtf* 
botd) iff, »üb etivan fceru Steffin ein« mftterö wafl." (£te Sieget 
ber Stueffener, mit 2lu$nal>me M Siegele ©ottfriebö b. jung., fehlen.) 
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item i. juger juxta patibulum versus Birkelar. — Testes: 
Frater Heinricus de Frideberg bursarius et frater Hermannus 
dictus Schudewrfil sindicus in Arnsburg, item Berno pleba- 
nus in Muschinheim, The. armiger filius Wernheri militis 
senioris, Wernherus for deme falledor de Muschinheim et 
Gilbertus de Birkelar, item Hermannus Judeus, Cunradus 
carnifex et Heinricus dictus Scheibe scabini in Liehe et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.X, in crast. purif. b. Mariae virg. 
(SKit Siegel ber etat* 2id>.) 

Nr. 378. 

1310 (15. gebr.) Ego Gerhardus Store miles, Alhey- 
dis, uxormea, nostrique haeredes profitemur, quod monas- 
terio in Arnsburg tenemur in xxiii. marcis denar., ii amis 
vini et viii. quartalibus in festo b« Mychaelis nunc venturo 
totaliter persolvendis , *) pro cujus pecuniae solutione ipsis 
abbati et conventui lidejussores, videlicet Craftonem de Rudin- 

husin militem, Reynhardum de Sualbach, filium Lude- 

wici pistoris scabinum in Gyzin et Cunradum dictum vfme 
kellere civem ibidem, et partem deeimae nostrae in Leyt- 
gei Sterin obligavimus. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in septuagesima. 

(Kit ©icßel bes 2luöfte£ler$.) 

Nr. 379. 

1810 (15. gebr.) Ego Kuno de Wyzzinsheym , quon- 
dam filius Marquardi de Wyzzinsheym militis , et Ysingardis, 

*) Vufförift: a. d. M.CCC.XI, in crast. Mar. Magd, computavimus 
cum dorn. Gerhardo Storyn, praesentibus fratre Helvvico, H. de 
Frideberg succellerario , II. de Frideberg bursario et fratre Her- 
nianno Schudewifile, et debita ejus manserunt xi. marc. xi. den. 
col. — a. d. M.CCC.XI V, in die b. Jacobi apost, computavimus 
cum dorn. Gerb., praesentibus dorn, abbate et fratre Heinrico priore, 
Cunrado cellerario, Gerlaco et Heinrico bursariis, Fasoldo de 
Leitgesterin armigero, et debita ejus manserunt ix. marc. vji. 
sol. et ix. den. 
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uxor mea, notum facimus, quod vendidimus monasterio in 
Arnsburg omnia bona nostra mere propria in villa F u r b a c h 
ante montana, cum omnibus suis pertinentiis. — Testes: 
Wernherus de Muschinheym, Wernherus de ßyrkelar, Heyn- 
ricus de Pingistin milites, Wernherus filius Wernheri de 
Musschinheym militis antedicti, Wytkindus abbas, Cunradus 
de Beldirsheyra cellerarius major et Heynricus bursarius 
fratres monasterii praenotati. 

Dat. in septuagesima , a. d. M.CCC.X. 

(SWtt Siegel ber 93urgmanner in griebberfl.) 

Nr. 380. 

1810 (12. Wlaxi.) Nos Symon dei gratia abbas, Her- 
mannus decanus, Berth. major praepositus, totusque con- 
ventus ecclesiae hersfeldensis notum esse cupimus, quod 
nos vendidimus prudenti viro Angelo de Frideberg xx. lib. 
et viü. sol. hall de bonis nostris in superiori Jngiln- 
heim annuatim accipiendos adtempora vitae suae, hoc adjecto, 
quod officium ibidem in Jngelnheim elapsis annis, quibus 
Buserus et Karulus milites ipsum locationis nomine obtinent, 
nulli alteri praeterquam ipsi Angelo vel alteri de consensu 
suo locabimus, ita sane, quod ipse Angelus vel is, cui de 
consensu suo ipsum locaverimus officium, tantum de ipso 
nobis ministret, quantum vellet aliquis alius ministrare, insuper, 
quod nos , postquam ipse idem Angelus ab hac luce migra- 
verit , xx. lib. hall, conventui nostro dare debeamus pro re- 
medio animae ipsius Angeli, nomine testamenti etc. 

Dat. Hersfeldiae iv. idus marcii, a. d. M.CCC.X. 
(3J?it Siegel ber 2tuöflefler.) 

Nr. 381. 

1310 (jSftätj.) Noverint universi, quod ego Methildis 
begina de Herlisheim- donavi monasterio in Arnsburg omnia 
bona mea sita apud villam Herlesheim, videlicet dimidium 
juger dictum har snor, extendens se in dy sarbach, dimi- 
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dium juger situm supra Sarbach of dorn reyne et ii. sadelas 
sitas supra viam Luzcillinder wech et dimidium juger dictum 
arm u sc — Testes: Conradus de Kazenvort, Johannes Beyer 
scabini wetflar. 

Dat. a. d. M.CCC.X, mense marcio. 

(2Rit Sieget ber etabt SBefclar.) 

Nr. 382. 

1310 (14. 5tyril.) Ego Gyplo de Alstad et Irmindrudis 
conjuges recognoscimus , quod vendidimus abbati et con- 
ventui monasterii in Arnsburg i. maldrum siliginis annuae 
pensionis de bonis nostris sitis in terminis villae Aistat, 
in cujus certitudine ipsis religiosis iv. jugera terrae arabilis 
de bonis nostris propriis in locis infrascriptis sita, videlicet 
iv. virgas juxta diflinwege, item iv. virgas juxta crucem, 
item in campo versus Gridele ultra gridelere weg v. quar- 
talia, item duas virgas retro sepem, pro subpignore obli- 
gavimus. — Testes: Frater Cunradus de Erlebach sindicus 
in Arnsburg, Gylbertus Swarze, Guntramus filius Arinhey- 
meris, Heynricus Vrhane et Wygandus sutor vitricus meus. 

Dat. a. d. M.CCC.X, Tiburtii et Valeriani mart. 
(TO Siegel ber etabt Sftinjenberg tu grünem SBadtfe.) 

Nr. 383. 

1310 (31. 9Kai.) 3$ 2Bernf)ere »on (Sien rittere tmb 
@eüe min tt>irtin befennen, baj tt>ir f)an fcirfauft i. adjbel 
roefjegelbiö, t>. fätUinge penniggelbiö tmb ir>. tyunergelbte öf 
ener ljube $ ordern, tmb $an ba$ gegebin bem appete 
rmb bem fonuente $u Slrnifburg. — 3c u gen: ber erfame 
rittere tyer ©tylebrac^t SQSefe, fyer SÖSigant von $(lpact> r 6witon 
f>o\\ 6panele u. a. m. 

@. n. (£t>r. g. m.ccc.r, a$te bage vor ptngtften. 
(Siegel ber ©urgmaancr in ftriebberg fe&lt.) 
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Nr. 384 

1310 (30. 3imi.) Noverint universi, quod ego Ger- 
lacus de Seltersse, communicata manu Harlrunae uxoris 
mcao, vendidi et donavi Crafthoni de Rudinhusin militi ac 
, haeredibus ipsius ex prato sito anderstebinsmarke sub Ger- 
drude piscatrice, ex agro quodam sito imme lutzilfelde, 
ncenon ex altero dimidio agro sito vf deme aldinfelde, di- 
midiam marcam denariorum. Ego vero Craftho praefatus 
et mei haeredes idem pratum cum agris antedictis Gerlaco 
et suae conjugi ac haeredibus eorundem duximus jure hae- 
reditario concedendum. *) — Testes: Hermannus de Bu- 
chesecke, Mengotus de Svalbach, Synandus dictus Ruzere 
milites, Renherus de Lindin, Gerlacus filius quondam Lu- 
dcwici pistoris scabini in Gyzin,, et Fridericus dictus Dray- 
fleysch ac a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in crast. b. apost. Petri et Pauli. 
(mt Sieget ber etabt (Siefen.) 

Nr. 385. 

1310 (9. 3uli.) Notum sit, quod ego Guntramus de 
Laubach armiger, civis wetflar., de consensu avuneuli mei 
Burchardi dicti Kalb, vicarii perpetui in ecclesia wetflar., 
vendidi iv. maldra siliginis, quae avunculus meus compara- 
vit erga Conradum dictum de Konengisberg et Benignam 
ejus legitimam et Henricum clericum dictum Blide ex par- 
tibus suis bonorum in Dudinhobin sitorum, Hildegund!, 
relictae quondam Beringeri de Wylemonster, civi wetflar. et 
suis haeredibus, pro xxv. marcis. — Testes: Conradus de 
Kazcenvort, Rulo Reye, Gerlacus Cimmerman, Johannes 
Beyer scabini wetflar. et. a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in crast. b. Kiliani mart 
{mit ließet ber etabt SBefclar.) 

*) Süifförlft: Na. bona praedicta dedit nobis Crafto miles de Ru- 
dinhusyn. 
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Nr. 386. 

1810 (13. 2lug.) Ego Wenzelo dictus Holtzenkop, filius 
Cunradi dicti Wingerters de Kirchgunse, et Hedewigis uxor 
mea recognoscimus , quod omnem actioncm , quam possemus 
habere contra Heinricurn , filium Heinrici pellificis de Ebber- 
hartdesgunse, et suos haercdes, pro bonis feodalibus a do- 
minis de Arnspurch et de Schiffenburg collatorum, qui nunc 
praedicta bona possidet in villa Kirchgunse sita, renun- 
ciamus. — Testes: Crafth junior dictus de Beldersheim mi- 
les, Gilebertus, filius dicti Boppen militis, anniger, Ans- 
helmus junior, Wigandus ante portam et Wigandus dictus 
Kolenhuser scabini in Mynzenberg, Rulemannus pistor ante 
portam, Heinricus dictus Fuez de Phalgunse, Sifridus cin- 
gravius de Kirchgunse , Henricus de Nuwenkirchen et Hein- 
ricus dictus Ruffe de Ebberharthesgunse et q. pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.X, fer. v. prox. a. assumt. b. Ma- 
riae \irg. 

(Rießel ber Stabt «Winnenberg fe&lt.) 

Nr. 387. 

1810 (16. 2lug.) Noverint universi, quod ego Johannes 
junior miles de Beldirsheym et Alheydis uxor mea, ratione 
permutationis factae quorundam bonorum inter monasterium 
in Amisburg et nos, assignavimus eidem curiam nostram, 
sitam in villa Wanebach et älia quaedam bona, sita in 
terminis villae ejusdem, quae Heinricus dictus Wineuge a 
nobis jure colonario possidebat, singulis annis solventia xx. 
octalia siliginis etc. Constituimus fidejussores Johannem 
seniorem de Beldirsheim, Cunradum, Richardum fratres de 
Muschinhcym et Cunonem de Beldirsheim cognomento Kol- 
bendensil milites. Ego Johannes et Alheydis uxor mea 
etiam profitemur, quod religiosi viri praedicti e converso 
assignaverunt nobis bona sita in Rockenberg, solventia 
singulis annis xxxii. octalia siliginis, xii. oct tritici et xv. 
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sol. denar., quae Theodericus et Hart, dicti Freisen jure 
colonario haetenus possederunt, item in Wedersheym xii. 
octalia .siliginis et i. marcam. — Testes: Reynhardus ple- 
banus in Mincenberg, Crafto junior de Beldirsheym sculte- 
tus, Cunradus de Berstad milites, Wigandus ante portam, 
Anshelmus senior et Anshelmus junior, Ludowicus de In- 
heyden et Wencelo Cleynecauf scabini in Myncenberg et 
a. q. : pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in crast. assumt. Mariae virg. 
(SDM ©iegel bec ©tabt aRinjeitberfl in grünem 2öa$fe.) 

Nr. 388. 

1310 (17. ©cpt.) Ego Betholdus dictus Rinnewolf et 
Gelauxormea, cives in Lyche, recognoseimus , quod abbas 
et conventus monasterii de Arnsburg concesserunt nobis 
domum suara quondam Heinrici dicti Elemaz in Lyche sitam 
et hortum unum in Weystwig quondam Hermanni dicti 
Rynnewolfis , et nostris haeredibus successivis jure haere- 
ditario possidendos pro dimidia marca denar. annui census. 
— Testes: Heynricus Scheube, Betholdus Smalzlose sca- 
bini in Lyche , Jacobus civis ibidem , Bruwardus de Musschin- 
heym et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X, Lamperti episc. et mart. 
(mit etegel ber 6tabt 

Nr. 389. 

1310 (im ©ept.) Nos judices et scabini wetflar. re- 
cognoseimus, quod Ludewicus dictus Schriden et ejus uxor 
Hildemudis, nostri coneives, haereditaverunt monasterium 
in Arnsburg omnium bonorum nostrorum ex parte Lude- 
wici, nostri filü, eorum commonachi. — Testes: Conrads 
de Kazcevort, Conradus Crawe scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X, mense septembri. 
... (Steflel bet ©tabt ©efel« fttfi ) - 

•'I • 
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Nr. 390. 

1310 (9. Oft.) Ego Theodericus de Butsbach dictus 
Blaspechere et Irmingardis conjuges recognoscimus , quod 
vendidimus monasterio in Arnsburg iii. octalia sfliginis de 
bonis nostris omnino propriis sitis in villa Butsbach, pro 
cujus pensionis certitudme ipsis religiosis vi. jugera terrae 
arabilis de bonis nostris propriis in locis infrascriptis situ, 
videlicet v. quartalia bi Wizelere wege juxta dominam Jut- 
tam de Holzheim, item in campo versus Gridele iii. quar- 
talia juxta Cunradum dictum Groze, item in superiori campo 
i. juger cum dimidio an deme rinnewege, item in campo 
versus wizelere holz dimidium juger vffe deme fugilre, item 
m campo eodem v. quartalia vffe deme mudolfe, item iii. 
quartalia an des paffin gerin , pro subpignore obligavimus. — 
Testes: Gotfridus plebanus in Butsbach, Wenzelo de Holz- 
heim zingravius, Heinricus dictus Wolf, Johannes Cratzin- 
bechere, Mengotus etFridericus dicti Banseche, item Wiger 
ante portam , Wernherus Cleinecauf , Johannes filius Heilmani 
et Ludowicus de Inheidin scabini in Minzinberg et a. q. pl. f. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in die b. Dyonisii. 

(SKit eicßel ber ©tabt OTttijenberg.) 

Nr. 391. 

1310 (9. 9tot>.) Nos Cunradus de Morle, Cunradus de 
Alpach , Wenzelo de Clein milites , Heynricus Berao , Jungo 
de Lympurg, Heynricus de Dorheym, Johannes de Won- 
neckin, Heinricus de tempore et Rudungus scabini in Fri- 
deberg recognoscimus , quod Eberhardus de Echzile, arbiter 
controversiae motae inter monasterium de Arnsburg ex una 
et liberos utriusque sexus, relictam, omnesque haeredes 
Hyldemari quondam de Eckinheym ex parte altera, super 
bonis quibusdam sitis in terminis dictae villae Eckinheym, 
sententialiter dixit, praefata bona ad jus et dominium mo- 
nasterii in Arnsburg simpliciter pertinere et haeredes Hyl- 

19* 
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demari nihil juris habere in eisdem, uno jugere dicto vndir 
der langin heckin excepto. *) 

Dat. in Frideberg a. d. M.CCC.X, die ü. fer. prox. a. 
fest. b. Martini hyemal. 

(Tlit eiegcl ber ©taM ftriebtoß.) 

Nr. 392. 

1810 (um 13. 2)ec.) Nos Cuno miles de Gyzin dictus 
Halbir et Hadewigis conjuges recognoscimus, quod in re- 
missionem pcccaminum nostrorum ac progenitorum nostrorum 
monasterio in Arnsburg dedimus omnia bona nostra in villa 
majori Lyndin, videlicet curiam nostram juxta Castrum 
sitam, quam olim quidam dictus Reme incoluit, item curiam 
et agros nostros et prata, quos quidam dicli Rendelerin 
coluerunt, item hortum Gerhardi dicti Glyme et hortum, 
quem quidam dicti Cappuzerin colunt, item hortum, quem 
Helwicus colit, item aream et hortum, quem Arnuldus Stok 
olim incoluit in Zelbach, item domum et aream, quam Wern- 
herus Suadebag inhabitat, item domum et hortum, quam 
quidam dictus Kulbe olim habuit, item i. juger prati dicti rit- 
wisin an der.lickene, de quibus omnibus bonis nobis an- 
nuatim redditus xii. maldrorum simul tritici et siliginis, xxviii. 
solidorum denar., xiv. anserum et totidem pullorum et xiv. 
pullorum carnisprivialium in summa nobis provenire solcbant. 
Item religiosis praefatis modo quo supra dedimus curiam 

*) (Otylie %af)t unb Saß.) Iste est districtus mansi siti iuxta Ecken- 
heim quondam Hildemari ibidem: In campo Brunechisheim in via 
quae dicitur brunheimerewec — juxta Goitsteinum — juxta Ger- 
lacum de Brunechisheim — in campo Ecken heim amme durch den 
busche — amme kirseboume — an gienheimere wege juxta do- 
minos de domo theutonica — amme colbin juxta Heinricum Rio- 
wader — juxta Heinricum Boumgerdir — juxta Gozonem de 
Eckinheim — apud lapidem — ein stucke holtzwegis juxta Die- 
marum — juxta Rinwadoncm — ultra viam Brunheim. 

Hunc mansum resignnnt abbatissa et conventus sororum rao- 
nasterü s. Ciarae in Maguntia. («Diit Bittfl bed St. (i lareuflofte^.) 
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nostram in Saltirse juxta opidum Gyzin silam, quam a 
dilectis consanguineis nostris Leonibus militibus de Stenfurd 
emimus pro c. marcis et nos pro libra cerae annuatim persol- 
venda ipsam curiam a religiosis supradictis recepimus ad 
tempora vitae nostrae tantummodo jure colonario possiden- 
dam etc. — Testes: Wylhelmus abbas in Eberbach, fratres 
Cunradus cellerarius, Hartinudus de Lyndin monachi in Arns- 
burg , Synandus senior , Hermannus de Buchesecke milites 
castrenses, Echardus sutor et Reynherus de Lyndin scabini 
in Gyzin et a. q. pl. 

Dat. a d. M.CCC.X, circ. fest. b. Luciae virg. 
(SWit ©icflel ber et. Söefclar u. Öiefjen, betbe ton ßrfinem Söadjfe, wtb 

bf« 5luöfteacrö.) 

Nr. 393. 

1SIO (22. $ec.) Noverint, quod nos Mengotus dictus 
Banseche de Butsbach et Guda conjuges, cives in Frideberg, 
vendidimus monasterio in Arnsburg viii. jugera terrae ara- 
bilis omni no propria de bonis nostris in villa Butsbach 
sita, videlicet in campo versus West hu sin dimidium juger 
situm vffe swerzeburnin , item dimidium juger dictum der 
dunackir, item i. juger cum dimidio sita retro Castrum juxta 
pratum; in campo dicto daz lutzilfelt i. juger cum dimidio 
dictis der spiz, item ii. jugera cum dimidio an deme fehe 
wege; in campo versus Gridele dicto hindir nidir dorf 
v. quartalia for der grubin versus Gridclcre holz, item i. 
juger retro scharrin mulin, profitentes dictum monasterium 
praefata bona nobis concessisse jure colonario possidenda 
pro iv. octalibus siliginis. — Testes: Wenzelo cingravius 
de Holzheim, Johannes Crassinbechere , Cunradus Groze, 
Heinricus Wise, Ditwinus Banseche de Butsbach, Hermanus 
Gutwini, Wernherus Kleinekof et M r igaiulus ante portam 
scabini in Minzinbcrg et a. q. pl. f. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in crast. b. Thomae apost. 
(SM 6Ußel ber etabt SWinaenberß.) 
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Nr. 394. 

1310 (22. De c . ) Notam sit omnibus, quod nos Johannes 

dichis Crassinbechere et Alheydis conjuges de Butsbach 
vendidimus nionasterio in Arnsburg viii. jugera terrae ara- 
bilis mere propria de bonis nostris in villa Bu tsb ach, videlicet 
in campo versus Westhusin dimidium juger yffe deme 
fugilre, item i. anewerde eodera situ, item dimidium juger an 
. deme bürg rabin, item i. juger in Castro; in campo dicto luczilfelt 
iii. jugera iuxta Mengotum ; in campo versus gridere holz iii. 
quartalia retro sepem Petri, item v. quartalia for gridelere 
holz, profitentcs dictos religiosos praedicta bona nobis con- 
cessisse jure colonario possidenda pro iv. octalia siliginis. — 
Testes: Wenzelo de Holzheim cingravius, Mengotus Dit— 
winus fratres dicti Banseche, Cunradus Groze, Heinricus 
Wise de Butsbach, Hermannus Gutvvini, Wernherus Kleine- 
koyf et Wigandus ante portam scabini in Minzinberg. 
Dat. a. d. M.CCC.X, in crast. Thomae apost. 
(QJtit Sifßel Ux StaM 5Ri»tj«tbtrg.) 

Nr. 395. 

1810 (24. £>ec.) Ego Hartmannus armiger dictus Ley- 
delebin, civis in Frideberg, recognosco, quod monasterio 
in Arnsburg vendidi xvi. octalium siliginis redditus pro lx. 
marcis denar. de omnibus agris raeis in terminis villae Ger- 
burgeheim sitis. Caeterum in remissionem peccaminum 
meorum ac omnium progenitorum meorum tradidi omnia bona 
ruea in praedicta villa sita religiosis memoratis. Hanc tarnen 
donationem feci sub modo et forma infrascripta , quia lex 
dicit, quod in traditione rei suae quilibet potest pactum 
facere seu honus imponere, quod non sit a legibus inprobatum, 
volo igitur, ut religiosi praedicti de bonis praedictis solvant 
annuatim in remedium animae meae ii. maldra siliginis con- 
ventui sanctimonialium in Throno — conventui in Elwinstat — 
fratribus de ordine hercmitarum s. Augustini in Frideberg — 
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fratribus minoribus ibidem — hospitali et domui leprosorum 
ibiaam. Jnsuper ordino, ut plebanus de superiori Morle, 
qui pro tempore fuerit, et Cunradus miles de Morle con- 
sanguineus meus de redditibus vi. mald. siliginis tantummodo 
d/sponere poterunt, quod plus animae meae congruere vide- 
Mtur eisdem etc. — Testes: Cunradus de Morle prae- 
dictus, Gisilbertus Orphanus, Erwinus et Gisilbertus fratres 
dicti Leones, Cunradus de Alpach et Wenzelo de Klein milites, 
Heinricus Berno senior, Hcinricus de Dorheim, Juvenis de 
Limpurg, Gerwinus de Rospach, Rudungus de Hergerin et 
Dilwinus junior scabini in Frideberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X, in vig. nat. dorn, nostr. Jesu Cristi. 
(27M Siegel ber Surgmänner u. ber ©t. ftriebberg in grünem 2Ba#fe.) 

Nr. 396. 

1310. Noverint universi, quod ego Bertoldus miles, 
alvocatus in Vrsele, de consensu Agnetis, uxoris meae, 
. vendidi monasterio in Arnsburg dimidiam marcam denar. 
cd. cedentem in villa Akruftelede bonis militum et armiger- . 
orim de Bruningesheym , et quae ex parte dictae Agnetis, 
uxoris meae, dinoscitur ad me esse devoluta , pro vi. mar u is 
denar. col. 

Dat. a. d. M.CCC.X. 

(.Tlit Siegel be$ HuSfteHet«.) 

Nr. 397. 

1811 (7. San.) Noverint universi, quod ego Conradus 
pistor dictus Oppirman, civis wetflar. , communicata manu 
Benignae , uxoris meae , vendidi totam ameliorationem bono- 
rum meorum in villa de Dudin hoben sitorum et omne 
jus meum eorundem, Hildegundi relictae quondam Beregeri 
de Wylemonster, civi wetflar., in quibus bonis habuit antea 
ii. maldra siliginis, quae comparavit erga Burchardum sa- 
-cerdotein dictum Kalp, vicarium ecclesiae wetflariensis. — 
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Testes: Conradus de Kazcenvort, Heynemannus Gerberti, 
Johannes Beyer, Gerlacns Madirsele scabini et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XI, in crast. Epiphaniae dorn. 
(«Kit ©iegci ber etabt SBcfrlar.) - 

Nr. 398. 

1311 (9. gebr.) Noverint universi , quod ego Mya, re- 
licta quondam militis dicti Krimmere, conjunetis manibus 
puerorum meorum, videlicet Wernheri, Gudae, Lyse, Al- 
heidis, Elizabet, Miae et Kunegundis vendidi omnia bona 
mea mere propria in villa Birkelar monaslerio de Arns- 
burg, et quia quidam de pueris meis, videlicet Mya et Ku- 
negundis, nondum ad annos discretionis pervenerunt, ideo 
dignum duxi pro eis fidejussores ponere , videlicet Cunradunr 
de Leffilsheim cognatum meum, Conradum generuin meuti 
et Wernherum filium meum praedictum. — Testes: Hein- 
ricus de Dorheim, Gerwinus de Rospach scabini, Albertus 
frater meus, Heilmannus sororius meus dictus Riehe Je 
Minzenberg, Heinricus dictus Schone de Wanebach, Sewarchs 
de Dahindal et Gilbertus de Birkelar praedictorum bonorum 
colonus et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XI, in vig. Scolasticae virg. 
(Da« Siegel ber 6tabt griebberß fe&tt.) 

Nr. 399. 

1311 (28. gebr.) Nos Berthous miles de Gridele et 
Elyzabeth conjuges notum faeimus, quod vendidimus mo- 
nasterio in Arnsburg mansum unum mere proprium in villa 
Gridele situm, videlicet in campo versus Als tat ü. jugera 
et i. quartale an spillinbauymeris wege situm, item i. juger, 
quod est ein anewendere in eadem via , item i. juger eodem 
situ, item iii. jugera et i. quartale zu herde, item i. juger 
cum dimidio versus Buckinheimere bach, item i. juger 
in eadem ripa; in campo versus Butsbach ii. jugera ver- 
gunt vbir den slade, item ii. jugera versus richwiniszele, 
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item ii. jugera, quae fuerunt Wernhcri de Berstat, item i. 
juger dictum der lange morgin by deme sladc, item i. juger 
eyn anewendere vbir den rauchweg, item i. juger versus 
der slade, item i. juger inter duas vias; in campo versus 
Wyzele iii. jugera vbir den reinmulin path, item i. juger 
an der helde, item i. juger infra viam der helde, item i. 
juger vbir den bedelere path , item i. juger eodem situ, item 
ii. jugera eadem via et situ , item i. juger dictum der sluzzil 
zu deme wartbauyme, proßtentes praedictos religiosos run- 
dem mansum nobis et post obitum nostrum uni haeredum 
nostrorum jure colonario concessisse pro x. maldris siliginis. 
— Testes: Rychardus miles de Muschinheim , Hermannus 
Gut wini, Anshelmus junior Wigandus ante portam, scabini in 
Minzenberg, Burghardus Saccus armiger, Wolframus cingra- 
vius in Gridele, Cunradus Niger et Wolframus filius Alochis 
scabini in Wizele et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X1, in domin. q. cant. invocavit ine. 
(«Kit eiegei ber ©taM 2Kiujcnfacrg.) 

Nr. 400. 

1311 (2. 3um.) Ego Wintheras miles dictus de Brv- 
ningesheim recognosco , quod cum teneo a monasterio Arns- 
burg unum pratum dictum sperwerswise , situm ex una parte 
silvae dictae Dvlchinlouch, et iii. jugera terrae arabilis, sita 
ex altera parte dictae silvae, in terminis villae Buckin- 
heim, pro dimidia marca denar. annui census, me ex ne- 
gligentia solutionis ipsius census iam teneri ii. marcas denar., 
quas sub pocna perditionis dictorum bonorum infra hinc et 
decollationem b. Johannis bapt. solvere promitto et similiter 
dimidiam marcam in festo b. Martini, statucns Johannem 
filium Dvdonis, offfciatum meum, una mecum principalem 
debitorcm, de solutione dictae pecuniae facienda. 

Dat. a. d. M.CCC.XI, iv. nonas junii. 
(3Rtt eieöel be* «ftffler« unb bed Offtyafc ber ftranffurter Äirdje.) 
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Nr. 401. 

1311 (10. 3ult.) Nos Otto dei gratia terrae Hassiae 
lantgravius ac Alheyd ipsius conthoralis profitemur, quod 
Gerlaco, nato Ludewici scabini in Gyzen, mansum, quem 
a nobis in Seither sin jure haereditario tenuit, ipsi suis- 
que haeredibus jure proprietario conferimus, eundem man- 
sum vendendi, alienandi et locandi pro ipsorum placito vo- 
luntario. 

Dat. a. d. M.CCC.XI, vi. idus julii. 

(2>a* eicgct bcö Sanbgrafen fe&tt.) 

Nr. 402. 

1811 (29. 3uli.) Nos Andreas, Nycholaus, Rupertus, 
Lukardis liberi et Gysübertus miles dictus Kric, gener Ger- 
hardi dicti Store militis, recognoscimus , quod donationem 
intcr vivos per praedictum Gerhardum militem patrem nos- 
trum et Alheydim piae memoriae, quondam matrem nostram, 
olim factam bonorum, videlicet curiae ipsorum in Leyt- 
gesterin, curiae quoque in Rycholfkirchin, monasterio 
in Arnsburg , ratam habentes , promittimus , quod praedictam 
donationem non inpdiemues. Et nos Andreas, Nyc., Ru., 
Lukardis et Gysil. praedicti in praesentis consensus nostri 
evidens testimonium praesentes literas sigillis opidanorum in 
Gyzin et Senandi senioris et Heynrici de Elkirhusin militum 
atque sigillo Gerhardi militis praedicti patris nostri petivimus 
roborari. 

Dat. a. d. M.CCC.XI, iv. kal. augusti. 

(£te ©icgel Rängen an.) 

Nr 403 

13U (6. 5lu 9 0 Ego Crafto miles de Rudinhusin re- 
cognosco , quod in remedium animae quondam Elyzabet col- 
laleralis meae et omnium progenitorum meorum, donatione 
inter vivos dedi monasterio in Arnsburg redditus dimidiae 
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marcac denar., quos emi post mortem praedictae uxoris meae 
a Gerlaco et Harteruna, conjugibus in Seiterze, de iii. ju- 
geribus terrae arabilis et i. prato annuatim ab eisdem con- 
jugibus solvendos , praedictis bonis a praefatis Ger. et Hartr. 
conjugibus jure emphitiotico , quod vulgariter dicitur herbek- 
liche, possidendis. — Testes: H. de Elkerhusin, Cuno 
Halber, Gerhardus Store, milites castrenses, Gerlacus sca- 
binus in Gizin et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XI, in die b. Sixti mart. 
{mit ©feget ber ©tabt GHefjcn.) 

Nr. 404. 

13U (25. Slug.) Ego Gerlacus, filius quondam Lude- 
wici pistoris de Gyzin, una cum liberis meis Ludewico et 
Henrico, filiismeis, et Hilla, filia mca, recognoscimus, quod 
monasterio in Arnsburg vendidimus pro xxx. marcis et i. 
marca denar. bona nostra, videlicet i. mansum terrae ara- 
bilis cum area attinente, in villa Seite rzze situm, xvi. ju- 
geribus pro manso computandis mensurae majoris, quem 
mansum quidam dictus Gyso a nobis hactenusjure colonario 
tenuit, diclo manso a praefatis religiosis titulo merae pro- 
prietatis, sicut nobis a domino lantgravio terrae Hassiae 
apropriatus existit , in perpetuo possidendo , fidejussores con- 
stituentes : Franconem de Lyndin armigerum , Eckardum su- 
torem, Conradum de cellario, Reynherum de Lyndin sca- 
binos de Gyzen. Et quia Elyzabet, Gerlacus et Sifridus 
liberi mei infra annos discretionis existunt , *) idcirco cgo 
Gerlacus pater ipsorum praedictus et Ludewicus et Henricus 
iilii mei et Hilla filia mea praedicti honestos viros praedictos 

iterato fidejussores constituimus super eo. — Testes: Bur- 



*) 5lllff(^rift: Na. quod pueri isti, qui erant sub annis, omnes re- 
nunciaverunt , videntibus et andientibus Her. de Bachesecke et 
Craflone de Rodenhuse, fratre GerL de Frideberg et patre pue- 
rorum. 
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kardus Kalp, Sifridus Buzze, Ludewicus gener Bedohn 
et a. q. pl. 

Dal. a. d. M.CCC.XI, in crast. b. Bartholom, apost. 
(TM ©iegei Der @tabt ©lefcen.) 

Nr. 405. 

1311 (2. Ü)ec.) Nos Otto dei gratia lantgravius, terrae 
Hassiae quoque dominus, ac Alheydis ipsius contectalis notum 
facimus, quod Heinrico de Gowilshusen nato Gcrpe ac Ir- 
mindrudi conjugibus de speciali gratia concorditer indul- 
gemus, quod pro ipsorum animarum salule et remedio ad 
coenobium quodcunque sibi duxerint eligendum se trans- 
ferre potuerint mansionarie recepturi , volentes ipsos a quo- 
vis exactionum onere haben per nos et nostros ofticiales 
omnimodo supportatos. 

Dat. iv. non. decembris, a. d. M.CCC.XI. 

(mt ©leget ber SluöficOer.) 

Nr. 406. 

1311 (6. 2)cc.) Nos burgravius, scabini et consules in 
Frideberg rccognoscimus , quod a. d. M.CCC.XI, in die b. 
Nycolai pontif., constitutis coram nobis nionaslerio de Arns- 
burg ex una et Hartmanno filio quondam Theoderici militis 
de Erlebach ex parte altera, praedicto die pro placito, ab 
cisdem partibus super bonis, quae olim piac mcmoriae Ru- 
pertus miles dictus de Heidersheim et Albradis uxor sua 
dicto monasterio contulerunt , deputato, praedicti religiosi ab 
omnibus actionibus, quas praefatus Hart, ratione bonorum 
praescriptorum contra monasterium habere poterat, sunt per 
viam juris finaliter absoluti. — Testes: Rupertus burgra- 
vius, Cunradus de Morle, Gyselbertus Weise , Wygandus de 
Alpach, Franko de Morle, Wintherus de Wyssinsheim mi- 
lites, Henr. Berno, Gerl. Rychter, Henr. de Dorheim, Henr. 
et Angelus filii Angeli opidani frideberg. et a. q. pl. 
(mit eiegd Der etaM ^riebberg.) 
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Nr. 407. 

1812 (10. gebr.) Nos Heinricus dictus Swinzera, filius 
quondam Ludewici pistoris et Sehildis, nata Gerlaci quondam 
dicti Dragefleiz, conjuges de Gyzin, recognoscimus , quod 
monasterio in Arnsburg vendidimus pro xxxiv. marcis de- 
nar. curiam nostram et mansum xviü. jugerum terrae ara- 
bilis, una cum prato i. jugeris in villa Seiterze sitos. Et 
quia ego Sehildis praedicta Wiglonem, filium meum, quem 
cum quodam anteriori bonae memoriae .... marito meo 
habui, cohaeredem bonorum praedictorum , ad renunciandum 
propter defectum aetatis inhabilem, idcirco nos H. et Se- 
hildis Reynherum de Lyndin et Gerlacum, fratrem mei H. 
praedicti, fidejussores constituimus , de warandia vero faci- 
enda dominum Jo. de Kinzinbach militem et Milchilingum 
armigcrum more fidejussorio obligamus. — Testes: H. Ame- 
lung de Elkerhusen, Cuno dictus Halbir milites, Eckardus 
sutor scabinus in Gyzin et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XII, in die b. Scolasticae virg. 

Nr. 408- 

1812 (17. SÄdrj.) Nos frater Wluingus, babenbergensis 
ecclesiae episcopus, profitemur, quod cum confratres nostri 
Johannes praepositus, Otto decanus totumque capitulum ec- 
clesiae nostrae curiam quandam in civitate Moguntina sitam, 
quae vulgariter curia puellarum nuncupatur, ipsis et dictae 
ecclesiae attinentem , monasterio in Arnspurch vendiderint*), 
ita saue, quod tarnen nos, nostrique successores et idem 
nostri confratres et eorum successores hospitandi in dicta 
curia sub nostris expensis, quandocunque et quotiescunque 
Moguntiam venerimus, habere debemus liberam facultatem, 
nos eandem venditionem ratam et gratam habemus.**) 

Dat. Babenbergae, a. d. M.CCC.XII, xvi. kal. aprilis. 
(3JM 6iegei fceö fluöftefler« an gelber ©djmir.) 

*) e. Guden. cod. dipl. IV. 100«. «Rr. 1*7 u. «Rote. 
**) 131* (17. ajtötj.) Nos Otto decanus, Chunradus de Giech, Lev- 
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Nr. 409. 

1312 (31. 9Kära.) Nos scabini, consules, caeterique 
cives inFrydeberg recognoscimus, quod curiam monasterii 
de Arnsburg, in opido nostro sitam, ab omni exactionis, 
sturae seu cujuscunque angariae solutione, sive a rege 
Romanorum vel quocunque alio nobis vcl nostro opido im- 
ponatur, absolvimus. — Testes: Jungo de Lympurg, Ger- 
lacus Rytthere, Gerwinus de Rospach, Henricus dictus von 
dir Zyt, Henricus ftlius suus, Henricus de Dorheim, Heyl- 
mannus frater suus, Ludevricus de Hollar, Johannes Rod- 
echin , Henricus Engel et Ditwinus de Ostheim scabini, Hen- 
ricus Rerno Angelus, Lynungus de Reidelshovin, Nycolaus 
de Wysele et Eckehardus de Oestat consules et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XII, ii. kal. aprilis. 

(2fttt Si egel ber Stabt ftriebberg an grüner S$nur.) 

poldus de Eglolfstein et Hartungus de Paris, canonici ecclesiae 
babenberg. , recognoscimus, quod monasterio in Arnapurch prorai- 
simus de curia puellarum dicta, sita in ci vitale moguntina, 
warandiam debitaro , videlicet ad annum et diem prout juris est 
et consuetudinis in civitate maguntina. — Testes: Heinricus de 
Redw itz noster confrater, Chunradus plebanus s. Martini dieli loci, 
Ylricus magister farinae et Heinricus dictus de curia puellarum in 
Maguncia. (2Jttt Siegel be$ »erg. £ecan8 Otto.) 

1318 (83. 2Rai) bezeugen He ÜHainjer Oticfjter, bajj Gulmaun 
unb .freUmann ©ebrüber gen. Jrepuj, 2Jee&a ib,re 2Rutter, (Jber&arb 
gen. Gauwerjüi unb Äufa feine $au!frau, ©ürger $u 2ftatnj, wr 
bem gefcfyroornen 9totar $einri$ Glerifer bon ßo$ auf afle* d?ed)t 
unb Slnfprack rccgen biefeö #ofeS wrjidjtet b,abeu. ®. $u SRahtj 
in bem $>ofe gen. $um Söecr/tfiljartc. — 3engeu: Petrus dictus 
Roetkolbe , . . . dictus Boesch zume Appebeymere civibus magunt., 
Johanne dicto Stange clerico, scolare mei notarii praedicti et Ger- 
hardo famulo fratris .Gerlaci conversi monasterii in Arnsburg; 
(2Rtt Siegel ber »fhller.) 

1885 (87. 3nnt) befemit (iontat »on SUtra, ein Scfcneiber, mit 
fetner £au$frau 2>rube, 33ürger ju 2Jiain$, baf? ba* Älofter i&m 
baö sorg. £au« jur fleinen 3nngfranen um 8 <pfb. fetter ja&rU<& 
auf Sebenfyeit gelten &abe. (Wt Siegel bed flnötMer*.) « 
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Nr. 410. 

1312 (5. 9tyril.) Universis sit manifestum , quod Metza, 
relicta quondam Friderici zum Aldenlenfride, et Heilmannus 
dictus de curia puellarum, ejus filius, nccnon Eberhardus, 
praedictae Metzae nepotulus, cum Katherina sua conjuge, 
cives mogunt., coram Emechone diclo Stubele, saeculari 
judice mogunt , pariter constituti , curiam puellarum dictam, 
Moguntiaein vico comitis sitam, totam, cum suis attinentiis, 
vendiderunt monasterio in Arnsborg, in hunc modum, quod 
idem fratres de praefata curia vi. libras hall, ecclesiae in 
Babinberg nomine census solvant, dictique Metza, Heilman- 
nus, Eberhardus et Katherina borgaverunt, id est per cautionem 
judiciariam, quae Borgen vulgariter dicitur, se astrinxerunt, 
quod praedictae curiae venditionem ratam observent ac eisdem 
rectam waranoMam faciant, quousque se super ea stabüiverint, 
prout mogunt consuetudinis est et juris. — Praesentibus: 
Cunrado de Rom., Humberto de Juveni advocato, Heinrico 
de Justene, Tulmanno Scherpelin, Jo. de Frideberg, Lodo- 
wico de Rota et Kelnero fratribus, civibus mogunt. Dat. a. 
d. M.CCC.XU, domin. q. cantat. quasimodogeniti (2. Slpril.) 

Dictique judex atque cives praemissa coram se rite fuisse 
peracta, ad monitionem Jo. sculteti mogunt judicio praesi- 
dentis, postmodum sub juramentis eorum in judicio publice 
recitarunt, praesentibus Philippo et Emerchone judicibus, 
Nicoiao, Heilmanno et Jacobo advocatis, Hertwino borggravio, 
Cristiano, Anzone, Beumundo, H. Langenase, H. diclo Mudiz, 

Petro Mul , H. dicto Slik et . . . dicto Hasinzal budell. ac. a. 

f , . _ . '.tiuuK , 'ihm:, i'.'i» ,iv:ti: >. .*.»»« il< 

q. pl. civibus mogunt 

A. d. M.CCC.XII, fer iv. p. domin. quasimodogeniti. 
mt 4 efeßeln Ux 9Rafnjer SHtyer.) 

Nr. 411. 

1812 (22. 2tytü.) Nos Petrus abbas, totusque con- 
ventus monasterii s. Jacobi extra muros mogunt recognos- 
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cimus , quod nos vendidimus census nostros ac omnia alia 
nostra jura in villa Acruftele monasterio in Arnspurg pro 
xx. libris hallensium.*) 

Dat. a. d. M.CCC.XII, x. kal. maii. 

(SWit Sieget ber 9tu«flcflcr.) 

Nr. 412. 

1312 (10. 3uli.) Nos Hermannus dictus Gulwin et 
Cunegundis conjuges, cives in Minzenberg, recognoscimus, 
quod nos titulo locationis inhabitamus domum sitam in Min- 
zenberg, in cono juxta curiam dominum m de Arnsburg, 
cum area annexa el horto extra muros sito juxta piscinam 
antiquam, quam ego Hermannus praedictus, una cum Yrmen- 
garte quondam uxorje mea priore, donatione inter vivos in 
remissionem peccaminum nostrorum et omnium progenitornm 
meorum monasterio de Arnsburg tradidimus, ab ipsis reli- 
giosis conductionis jure dictam domum cum appendiciis prae- 
fatis possidemus, ita ut libram ccrae nomine census annis 
singulis de eadem domo praefatis religiosis solvere tenebimur. — 
Testes: C. Rost, Gerlacus de Treyse castrenses, H. dictus 
Quihetelt, Lud. de Heneheydin, Wigandus ante portam scabini 
in Minzenberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XII, in die Septem fratrum. 
(«Kit flemeinfd&aftlidiem Sieget ber Jburomanner u. b. ©tabt 2Hinjeitbera.) 

JX r 413 

1312 (14. 6ept.) Ego Reynherus de Lyndin, civis et 
scabinus in Gyzin, una cum Hadewige, uxore mea, Irmin- 
drude, matre mea, Gerdrudc , sorore mea et Heinrico diclo 
Schauwelere de Gunse, sororio meo, recognoscimus, quod 
nos vendidimus monasterio de Arnsburg omnia bona nostra 
in villa Operode sita pro xiv. marcis denar. — Testes: 

*) Der Urfunbe ift eine befjfaOfia.e SMmaät be« @t. 3afob*floflert 
für Ibeoberid> gen. Sdjelme i&ren Ätofierbruber angehängt vom 
26. «pril befielben 3a&reö. 
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Hermannus de Lindin, Eckehardus et Gerlacus scabini in 

Gyzin et a. q. pl. / 

Dat. a. d. M.CCC.XÜ, in exaitatione s. crucis. 
(2JUi eiegel ber ©tabt ©iefjen.) 

Nr. 414. 

1312 (6. £)ec.) Noverint universi, quod nos Reyn- 
hardus dictus Korp, armiger, et Lukardis conjuges vendidimus 
monasterio de Arnsburg quosdam agros de bonis nostris 
omnino propriis in villa Als tat sitos, videlicet in campo 
dicto in deme budeme v. quartalia supra pomerium sita, 
item i. juger juxta Hermannum dictum Schelme, item i. juger 
dictum der Erlewinkel apud monachos, item v. jugera in 
agro juxta crucem, item i. juger apud viam, quae dicitur 
der deine hole wech; in campo versus Holz he im iii. ju- 
gera cum dimidio supra Hermannum Schelmin, item ii. ju- 
gera pratorum et terrae arabilis infra monachos, item iL 
jugera hinder deme holderbusche , item ii. jugera zehint 
vbir den Eberstadir path, item i. juger an der Elewisin, 
iii. jogera offe deme Kise, item iii. jugera ame Svichinge; 
in- campo dicto der nolle v. quartalia juxta dominas de Al- 
dinburg, item ii. jugera offe deme romuldiswege juxta mo- 
nachos , item iii. jugera an deme molinberge , item ii. jugera 
infra viam Wetflariae in deme heyterdale, item iii. virgas 
infra eundem agrum, item ii. jugera offe deme grozin lohe 
obir den wec, item iv. jugera in uno agro infra viam Wet- 
flariae in deme heyterdale; in campo dicto im Rodde iv. 
jugera an deme mirgele, profilentes praedictos religiosos 
praefatos agros nobis jure colonario conccssisse pro xi. mal- 
dris siliginis. — Testes: Hermannus Gutwini, Anshelmus 
junior, Wygandus ante portam, scabini in Mynzinberg, Heinr- 
ticus dictus Vrhane et filius sinis, Guntramus Arnheimere 
de Alstad, Herbordus de Gambach et a. q. pl. . 

' Dat. «. d. M.CCC.XII, in fest. b. Nycholai. episc. et conf. 
-•:ti:%t,' (SWU ©icßd bcr 6tabt SRiujenbera,) „ 

Seretn, «rn«b. Urf.--»u$. 20 



284 1312 — 1313. 

Nr. 415. 

1312 (31. 3)ec.) Nos scultetus, scabini, consules, cae- 
terique cives universitatis in Geylnhusen recognoscimus, quod 
Lysa relicta Betholdi Grozin, Ortwinus et Alheydis liberi 
sui, cives nostri, recognoverunt , se vendidisse monasterio 
in Arnsburg xxiv. jugera agrorum terrae arabilis mere pro- 
pria circa opidum Fridoberg sita. Et quia Echardus, nepos 
Lysae pracscriptae , filius Alheydis , relictae quondam Echardi 
de Bunahe , nondum pervenit ad annos renunciationis , me- 
morati cives nostri posuerunt fidejussores, scilicet Ortwinum 
dictum Grozin et Gozzonem de Rychinbach, cives nostros. 
— Testes: Hartmannus de Breydinbach, Ortwinus Groze, 
Friderikus an der eckin, Wenzelo Fuzichin, Johannes de 
Creyinfelt et Sifridus de Breydinbach^ scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XII, in vig. circumeis. domini. 
(äRit Bittet ber 2tu*fleHer.) 

Nr. 416. . 

1312 (3)ec.) No vorint universi, quod ego Johannes 
de Asselar et Gerburgis, uxor mea, vendidi Con ratio dioto 
Durekauf, Immechoni, uxori suae, civibus wetflar., ii. me- 
cretas papaveris annuae pensionis ex agro sito ante Kürs<- 
bohil juxta agrum dicti Pus. — Testes: Conradus Crawe, 
Rulo Reye, scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XII, mense decembri. 

CSWit Siegel ber ©tabt SBefclar.) 



Nr. 417. ' 



(3. gebr.) Ego Elizabeth, relicta quondam Jo- 
hannis militis de Merlauwe, una cum Reynboldo canomeo 
et custode ecclesiae fritzlar., Eberhardo milite, Ruperto et 
Johanne, filüs meis, ac Elyzabeth nuru mea, uxore jam 
dicti Eberhardi, filii mei, neenon cum Johanne de Birkelar, 
generi mei, atque Johanne, Jutta et Kusa, liberis Emmir- 
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chonls dicti Strobekotz, generi mei, nepotibus meis, con- 
corditer recognoscimus , quod vendidimns monasterio de 
Arnsburg omnia bona nostra in villa dicta Leytge Sterin 
Sita , ut ea titulo proprietatis pro majori parte, seu jure em- 
pbüidtico pro minori parte a curia dominarum de AMihmon- 
, stere in Lindin dependente, possideant. — Testes: Ger- 
winus rector ecclesiae in Amene, Mengotus Güldene miles, 
Hemricus de Sassin, Volpertus frater suus, Johannes An- 
geli, Guntramus de Lindinstrut scabini in Gruninberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XHI, in crast. purif. virg. gtor. 
(SDHtG. bet et. Orünberft, Die 6. JHeinbotM u. ßber&arb* »erg. fehlen.) 

Nr. 418. 

1318 (18. Sflarj.) Nos Hartradus dictus Pinncgescere 
et Hedewigis conjuges de villa Gunsse notum faeimus, quod 
dedimus dono elemosine ad lampadem roonasterii in Arns- 
burg, duas metretas papaveris seu olei communis annuae 
pensionis, ex quodam agro nosiro, sito in campis villae 
Gunsse praediclae, of dem Scheide nuneupato , prope altam 
arborem , et nös religiosi praedicti recognoseimus , quod con- 
cessimus praenotatis conjugibus dictum agrum pro dimidia 
libra cerae annui census suae vitae temporibus possidendum. 
— Testes: Conradus de Catzenfurt, Johannes Bayer, sca- 
bini wctflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XHI, dominica, q. cantat. oculi mei. 
(mit eifßel ber etobt ffie&lar.) 

Nr. 419. 

1313 (24. Sflät*.) Notum sit, quod ego frater Hel- 
wigus monasterii in Arnesburch ac ego Heinricus dictus de 
Wetflaria, natus quondam Lodewici dicti Cremers, neenon 
Hedewigis de Fredeberch, conjuges, vendidimus Conrado 
diclo Druschart, fratri mei Henrici praedicti, Elizabeth, 
uxori suae, nalae dictae der Gruceren, civibus wctflar., et 
eorum haeredibus omnem meliorationem domus quondam 
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Lodewici et Hillemodis conjugum, parentum mei Henrici ei 
Conradi praedictorum , quae ad nos ex portione haereditaria 
est devoluta ex morte Lod. et Hild. conjugum praedictorum. 
Est autem dicta domus sita inter thuguria infra muros 
wetflarienses inter domum Conradi dicti Burenheymer et 
stabulum Heynemanni Rulispergirs. Solvent etiam dicti con- 
juges de praefata domo iv. so Udos col. den. Windrudi de Brach- 
bach, item monasterio praedicto ii. marcas den. census no- 
mine annuatim *J — Testes: Hermannus Selege, Rulo Reya, 
scabini welflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XIII, in vig. annunt. b. Mariae virg. 
(mit Siegel ber 6toM SBefclar.) 

Nr. 420. 

1318 (2. Sunt.) $a6 Älojter Arnsburg fließt mit 
beut 93enebictinerHojler $eter unb $aut in (Arfurt eine gra* 
ternität. 

Dat. a. d. M.CCC.XIII, in vig. penthecostes. 

(3JM Bieget beS gen. Äiofler« in drfurt.) ( 9 , j ir n y 

Nr« 421. 

1813 (26. 3uli.) Ego' frater Heinricus de Battinburg, 
vicecommendator domus in Nytdehe, cum universis fratribus 
ejusdem domus, ordinis hospitalis s. Johannis jerosolimitani, 
recognoseimus , quod ex jussu et assensu Helfrici, prioris 
dicti hospitalis , propter urgentes necessitates nostrae domus, 
vendidimus monasterio in Arnsburg bona nostra mere propria 

t'U - 

*) 1313 (im %pr.) betonen tf<$ Der mg. fornrab gen. £ruf<$art unb 
feine (Battin (Jlifabetf> btefeö ^infeä ftfculbig. 3eugen: Conradus 
Crawe, Rulo Reye, Gerlacus Madirsele, scabini wetflar. («Kit 
«Sieget ber etabt SBe^lar.) Sind» geben fie am 19. Oft. b. 3. bem 
Älojter einen benannten SeflerjinS non bemfetben $aufe. ßeugen: 
Heynemannus Gerberti, Hartradus de HirÜsheim, Rulo Reyge, 
scabini wetflar. (3Rtt eiegel bet etabt Sieglar.) 

•:•(». 
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in villa Langete superiori sita,*) videlicet i. mansum, 
de quo Hermannus Hene jure colonario solvit xvi. solidos etc. 
i. mansum , de quo Hermannus Rychwin solvit etc. i. mansum, 
de quo Lodewicus Srule solvit etc. i. mansum , de quo Em- 
mercho solvit etc. item i. mansum, de quo Gerlacus solvit etc. 
item L mansum, de quo quidam Hettinstengere dictus solvit etc. 
item i. Curiam, de qua Syfridus Enke solvit etc.**J 
Dat. a. d. M.CCC.XI1I, in crast. b. Jacobi apost. 
(2Rii Siegel beS SuSfiellcrö in grünem SBa^fc, ba ber norg. (£ou»ent ein - 

foldM ntd>t l?at.) 

Nr. 422. 

ISIS (12. ©ept.) P. s. moguntin. sedis archiepiscopus 
Johanni (de Bettinhusen J scolastico ecclesiae frankenvord. 
salutem in domino. Supplicarunt nobis Henricus de Pinkesten, 
Conradus de Muschenheym et Conradus de Birkelar, milites, 
quod cum ipsi pro salute animarum ipsorum et parentum 
eorum capellam in Birkenlar, pertinentem ad ecclesiam 
parochialcm in Muschenheym, suis facultatibus adeo 
ampliare, ut sacerdotem proprium possit habere, intendant, 
nos intentioni adhibere consensum pastoralis sollicitudinis 
studio dignaremur, tuae discretioni mandamus, quatenus ad 
locum praedictum personaliter accedens, vocatis ad te plebano, 
patrono vel personis senioribus loci, si rem ita inveneris 
esse rationabflem , ut praemillitur, tu idem factum vice et 
auetoritate nostra approbando, ad debitum eflectum per- 
ducas, adhibitis circa hoc sollempnitatibus debitis.***) 

Dat. Dypurch, a. d. M.CCC.XIII, ii. idus septembris. 
mit Sieget be* StuSfteller«.) 

*) Sluffärift: Fidejussores sunt: Cunradus et Lodewicus fratres, Ecke- 
hardus fitius Uelwici armigeri dicti de Langete. 
♦♦) 1313 (1. 9tug.) gibt ©ruber $elfridj, tyxiox beö 3o&anniter&aufc« $n 
9ttbba, feine ßfiwifligung 311 öorfrefjenbera öerfauf. (Siegel fefrlt.) 
***) 1388 (16. Wai) beurfunbet 9tbt ©erfac&mib ber (Eonwut bedÄlofrer« 
Arnsburg bie «rt unb SäJeife ber Trennung ber Pfarrei ©trflar 
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Nr. 423. 

1814 (4. San.) Nos prior, magistra, totnsquc conven- 
tus monastcrii in Dorlar et nos Eberhardus, et Kusa bcgina, 
pueri quondam Craflonis Vdonis, civis wetflar., recognosci- 
mus, quod vendidimus monasterio in Arnsburg- bona nostra 
sita in villa Luczil Linden, quae colit Conradus dictus 
Snabil villanus ibidem, et nobis ratione Luciae, commonialis 
nostrae, natae quondam Craflonis Vdonis praedicti, et nobis 
Eberhardo, Vdoni et Kusae memoratis ex portione haeredi- 
taria quondam patris nostri saepedicti contingerunt , cujus 
etiam altera pars praefatorum bonorum Hermanno diclo 
Moncere, civi wetflar. , dinoscitur attinere. — Testes: Her- 
niannus Selege, Gerlacus Madirsele, scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.X1V, fer. vi. p. fest, circumcis. ejusd. 
(2>Ut Rieflet ber etabt 2BcfcIar.) 

Nr. 424. 

1314 (3an.) Nos Cuno milcs dictus Halbir de Gyzin 
et Hcdewigis conjugcs recognoscimus, quod omnes donationes 
bonorum in S e 1 1 e r s e et in L i n d i n sitorum , per nos intcr 
vivos factas monaslerio de Arnsburg, ratas et gratas habe- 
mus, et dictos donationes ampliare volentes in remissionem 
peccaminum nostrorum et omnium progcnitorum nostrorum, 
praedictis religiosis nomine elemosine donamus, donatione 
inter vivos, curiam nostram mere propriam cum pertinentiis 
in villa Herlsheym sitam, statuentcs, quod zu. maldra 
siliginis annuatim provenientia in duo servitia cum pit,anciis 
debitis in anniversariis patrum nostrorum dicto monasterio 
annis singulis convertantur , praeterea ordinamus, quod ii. 
maldra de praedictis bonis in meliorationem praebendae pau- 
perum hospitalis vcl in meliorationem lectisterniorum ejusdem 

»cn 2Rufc&en$etni. (ÜRit ©ieget brt «Pfarrer« in ©trffar in 
grünem SBadrfc, beö 9Mter$ (Sonrab »on 2Rnf$en&etm, bc« #äm* 
mererfl nnb be* fcapttelfi in $rieb&er ö .) 
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expcndantur, ordinamus insuper, quod dimidia marca de 
redditibus dictorum bonorum sumatur et ii. caerei in elo- 
vatione sacrosanctae hostiae salvatoris nostri per sacristam 
an nis singulis procurentur, adicimus quoque, ut i. inaldrum 
portario assignetur, ut per hoc ad minus quatuor pauperes 
calcientur, quidquid vero reddituum super pracdicta de dictis 
bonis potent provenire, in communes utüitates dicti monasterii 
convertatur. Si vero contra ordinationem praesentem ex neg- 
ligentia ofHcialium dicti monasterii fuerit attemptalum, omnes 
redditus in fabricam ecclesiac wetflar. cedent integraliter. — 
Testibus: Hermanno de Bucheseke, Craftone de Rudin- 
husin, mi Hülms , Hermanno Feiice, Gerlaco Madersele, scabinis 
in Wetflaria, Cunrado de cellario, Rcynhero de Lindin, scabinis 
in Gyzin et a. q. pl. 

Dat a. d. M.CCC.XIV, circa octav. Epiphaniae dorn. 
VMt Siegel bed auöftefler«, fotoie ber etäbte äßefelai mit Riegen.) 

Nr. 425. 

1314 (4. gebr.) Nos Godefridus et Henricus fratres, 
milites de Kalsmunt, profitemur, quod super impetitione per 
nos facta Methildi de Hirlisheim beginae, ratione juris omagii, 
in quo ipsam nobis astrictam fuisse putabamus , taliter ordi- 
natum extitit, quod pro nobis et nostris haeredibus dictam 
Methildim ab hujusmodi jure liberam dicimus , consentientes 
omni donationi, legationi seu ordinationi faclis seu faciendis 
monasterio in Arnsburch in bonis ejusdem ubicunque locorum 
Sitis. — Testes: Heinemannus Gerberti, Hermannus Selege, 
Hartradus de Herlishem, scabini, Hermannus de Olmena, 
Ernestus Maucho, Conradus Stump, consules wetflar., et Con- 
radus cellerarius superior in Arnsburch ac a. q. pl. 
■ Dat. a. d. M.CCC.XIV, in crast. b. Blasii episc. 
(SRit Siegel ber «uafhUer, tat ber ©tabt «Jefrlar fetft) 

Nr. 426. 

1314 (26. 3uni.) üniversis sit manifestum, quod Frytzo, 
quondam Cunradi dicti de Clane nepos, et Alheidis uxor 
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sua, cives mogunt., coram Nycolao saeculari judiee mogunt. 
constituti, vendidcrunt magistro Gotfrido, ecclesiae s. J<h 
hannis cantori, i. dimidiae marcae denar. colon. annuos 
redditus, super domo in vico lapideo, ex opposito domus 
Heinrici dicti Hameyz in horto caeresorum Moguntiae 
sita , dictique conjuges borgaverunt , id est sub cautione ju- 
diciaria, quae Borgen vulgariter dicitur, se singuli astrinx- 
erunt, quod praenominato magistro G. de dicta domo tam- 
diu certam warandiam faciant, quousque se per bannos suos 
super eadem stabuliverit, prout Maguntiae consuetudinis est 
et juris. — Praesentibus: Johanne de Frideberg, C. zu 
Henninberg, Dymone et C. sutoribus, civibus mogunt. 

Dictique judex atque cives praemissa coram se rite 
fuisse peracta ad monitionem H. de Rodinstein, camerarii 
mogunt. , postmodum sub juramenlis eorum in judicio publice 
recitarunt, praesentibus C. sculteto, Emer. Stubelone et 
Salmanno, judicibus saecularibus mogunt., N. H. et Ja. advo- 
catis, Zipriano, Bemundo, Anzone, H. dicto Langenase, 
Pe. dicto Mul, Wenzone dicto Hasinzail et dicto Stich budell. 
ac a. q. pl. civibus mogunt. 

Dat. a. d. M.CCC.XIV, fer. iv. p. nat. b. Johannis bapt. 

(Kit 3 Siegeln.) ' ' ' (Mi 

Nr. 427 

1314 (Sunt.) Ego Gertrudis, uxor Conradi militis dicü 
Forhulze de Wonneckin, recognosco, quod cum aequa di- 
visio bonorum meorum a Wigando quondam marito meo, 
patre fratris Conradi, monachi in Arnsburg, filii mei, in.me 
et eundem filium haereditarie devolutorum , inter me et f i Ii um 
meum praedictum ex una, et Conradum militem, maritum 
meum praedictum, ex parte altera facta fuisset, et in eadem 
divisione bona subnotata libere dispositioni meae relicta 
fuissent, donatione inter vivos facta, dono redditus xxiv. 
octal. siliginis de ii. mansis et curiis in villa Bruchköbel 
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et in opido Woneckin sitis, monasterio in Arnsburg, ita 
sane , quod post obitus nostros Happelo et Agnes uxor sua, 
cognata mea, praedictos ü. mansos jure colonario a religiosis 
dictis recipient. — Testes: Wilhelmus plebanus, Conradus 
miles de Buchees, castrenses, Happelo de Eychen praedictus 
advocatus, Johannes Faber scabinus et magister civium in 
Wonneckin et fratres magisler Hartmudus grangiarius et G. 
filius mcus, monachi in Arnsburg. 

Dat. a. d. M.CCC.XIV, circ. fest. b. Viti mart. 
(ÜTHt Siegel bfr etabt Sßonnccfen.) 

• Nr. 428. 

1314 (23. 3ult.) Nos Wolframus miles de Bomers- 
heim, advocatus in AschafTenburg et advocatus provinciae a 
P. archiepiscopo mogunt. constitutus, ac omnes pacem pro- 
vinciae jurati profitemur, quod ex clarificatione causae mi- 
litum Bichardi de Mushenheim ac Wernheri de Colenhusen, 
de bonis monasterii de Arnsburg una, et Conradi militis de 
Frauvvenberg et fratrum suorum ac suorum haeredum ex 
parte altera contrariancium , sententiam protulimus, quod 
abbas et conventus de Arnsburg praedicti cum eisdem bonis 
possunt facere, veluti de bonis propriis aliis suorum. 

Dat. Frankenford, a. d. M.CCC.XIV, fer. iii. prox. p. 
Mar. Magd., quae dicitur lantdag. 

(TO 6ie 3 el beß Oitdftettert,) , 

Nr. 429. 

1314 (1. Slug.) Ego Conradus dictus Boest de Treyse 
armiger, pater Conradi clerici rectoris ecclesiae in Bclders- 
heim, recognosco, quod pro ipso filio raeo praedicto, ex- 
istenti Erfordiae in studio, promitto, quod idem ratam ha- 
bebit omnern ordinationem factam per Cononem dictum Kol- 
bendcnsel de Beldersheim militem, super dotatione et sa- 
cerdotis institutione ad altare s. Nycolai et b. Katherinae in 
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ecdesia Beldersheim, prout in litteris Philippi de Min- 
zenberg senioris super eo confectis plenius est expressum. 

Dat. a. d. M.CCC.XIV, kal. augusti. 
("Mit Siegel Steiu&arb*, $teban« in 9Äinj«i bcr« mib $>eiarid^ # Picard 

ber Äirdj>e in iöeHerSbtlm.) 

Nr. 430. 

1314 (7. 5lug.) Nos P. s. magunt. sedis archiepisco- 
pus recognoscimus , quod instiiutioni pcrpetuae missae, quam 
Chuno dictus Kolbendensel de Beldersheim, miles, in allari 
s. Nycolai et s. Katerinae in ecclcsia in Beldersheim in 
remedium animae suae de consensu patroni ipsius ecelesiae 
fecisse dicitur, nostrum consensum adhibemus. 

Dat. Frankenfurd, a. d. M.CCC.XIV, vii. idus augusti. 
(Da« eicad be$ »fWIer* feblt.) 

Nr. 431. 

1814 (17. (Sept.) Nos prior et procurator, tolusque 
eonventus fratrum heremitarum ordinis s. Augustini domus 
in Frideberg profitemur, quod frater Bertoldus laicus per- 
sonas et res in Wullens tat sitas, nostro conventui donavit, 
donatas, nostro accedente consensu, ut pecuniam pro eisdem 
reeeptum in alios usus nostri eonventus convertere posse- 
mus, vendidit et coram scabinis villae praedictac, eivissae 
in Frankenfurt dictae Kachelhetten , quae eadem bona pro 
xxxii. marcis denar. comparavit, publice resignavit, nosigitur 
prior etc. praelibati praedictam venditionem et resignationem 
approbamus , coram civibus fridebergens., scilicet dicto Engel 
et H. dicto Rule et Linunt de Reidelshofen. * U,£ 

Dat. a. d. M.CCC.XIV, xv. kal. octobris. .^umm 
(2Rit eieflel ber «nlfteffcr.) 

Nr. 432. • . iidi»d 

1314 (1. $ec.) Ego Volpertus senior de Sassen, civis 
in Gruninberg, recognosco, quod in remissionem omnium 
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peccatorum meorum renuncio omni pensioni siliginis et ccn- 
sui, quam monastcrium in Arnsburg annis singulis ad tem- 
pora vit meae mihi dare tenebatur, volens, ut eadem 
pensio quamdiu vixero cellerario coquinae pracdicti monas- 
terii ad pitanciam tolaliter ministretur. Insuper lego dictis 
religiosis redditus x. sol. den., ü. anserum et pullorum in 
Westwich juxta Liehe, nomine elemosinae in perpetuum 
possidendos. 

Dat. a. d. M.CCC.X1V, in adventu domjni. 

(2JM ©(ejjet De* Hu*j}cüer«.) 

Nr. 433. 

1813 (9. San,) Ego Gerhardus dictus Store miles de 
Gyzen notum esse cupio, quod communicata manu Eleydis 
uxoris meae, omniumque puerorum meorum, monasterio in 
Arnisburg xii. maldra siliginis et avenae, in villa Rychul- 
fiskirchen sita, in remedium animae meae, Eleydis uxoris 
meae ac puerorum meorum omnium dedi propter drum. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, fer. v. infr. octav. Epiph. dorn. 
(2Rit Siegel beö »jieaerd in grfinem SBac^fe.) 

Nr. 434. 

1815 (29. San.) Cantor ecclesiae frankenford. judex, 
ab abbate monasterü s. Petri in Erfordia , conservatore pri- 
vilegiorum et jurium ordinis cysterciensis a sede apostolica 
delegato , subdelegatus recognoseimus , quod Johannes scul- 
tetus in Reddeinheim dictus de Stedin et Adelheidis uxor 
ejus, Gysela relicta quondam Volzonis de Reddeinheim et 
Volzo ejus filius, in nostra praesentia constituti, praedicti 
Johannes et Adelheydis conjuges sunt confessi , sejurehae- 
reditario conduxisse apud monasterium de Arnsburg bona 
in villa Reddeinheim sita, quae olim Cunradus dictus 
Mulnere ab ipso monasterio tenuit, videlicet curia in et vi- 
neam , item v. quartalia dicta an deme Kysse , item i. agrum 
situm juxta viam, qua itur Escheburnen et tendit uno 
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finc in den kalkindayl, item i. jugerum superius in campo 
et etiam tendit uno fine in den kalkindayl, terrae arabilis, 
item i. pratum dictum obirwyse et i. pratum dictum Lützel- 
wyse, pro xxi. solidis col. denar. annui census, sub con- 
ditionc, quod praefata Gysela iam in praesenti i. agrum 
dictum den agker, in terminis villae Reddein heim situm, 
pro subpignore dicto monasterio obligavit tarn diu, donec 
supradictus Johannes bona proprietaria ad valorem vi. mar- 
carum den. col. . sua pecunia comparabit et ea loco praedicti 
agri pro subpignore assignet. 

Act. a. d. M.CCC.XV, in die b. Severi episc. 
(TO 3teßd ber QUiöfleOer.) 

Nr. 435. 

1315 (7. 8ebr.) Sifridus plebanus in Lützellinden a 
cantore frankcnvord. per abbatcm monasterii s. Pctri inEr- 
fordia, conservatorem privilegiorum cysterc. ordinis gcnera- 
liter delegatum , subdelegato , auditor testium deputatus a. d. 
M.CCC.XV, in crast. b. Agathae virg., in causa injuriarum, 
quam abbas et conventus de Arnsburg contra Heinricum 
Adelungi, Mehthildin uxorem suam, Adelungum et Herman- 
num scolarem, filios corundem conjugum, prosequntur, su- 
per bonis in Holzhusin et Clein, quae frater Rudolfus 
de Klein, nunc conversus praedicti monasterii, ante conver- 
sionem suam una cum Lisa conjuge sua, nunc begina, eidem 
donavcrat, processimus in hunc modum: frater Cunradus de 
Volle, conversus praedicti monasterii , primus testis dixit, 
quod bene sciat, quod Heinricus Adelungi praedictus priino 
in praesentia Cunradi militis de Clein et subsequenter Meht- 
hildis, uxor sua praedicta, in praesentia fratris Hartmudi de 
Gridele, quondam syndici monasterii, renunciaverint bonis 
eisdem; frater Rudolfus conversus secundus testis dixit — 
Heinricus Rode de Clein tertius testis, cognatus praedicti 
Rudolfi et Lisae, dixit — Guda de Holtzhusen, uxor Rudolfi 
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ibidem quarta testis dixit — Osterlindis de Clein uxor Hec- 
cardi ibidem quinta testis dixit — Heinricus Store de Clein 
sextus testis dixit — Eberhard us dictus Clippeus de Clein 
septimus testis — Rudolfus Schredil de Clein octavus testis 
dixit — Heckardus de Clein nonus testis dixit — Rudolfus 
de Holtzhusen decimus tesUs dixit, quod Lisa, uxor fratris 
Rudolfi, Gela quondam bekina et Rulo cognatus suus, re- 
nunciaverint bonis eisdem iterato in Wetflaria. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, fer. vi. ante domin. invocavit. 
(2HU etcgel beö auöfteflera.) 

Nr. 436. 

1813 (25. gebr.) Nos Gerhardus, decanus ecclesiae 
fritzlar. recognoscimus , quod Hcnricus dictus de Rodynchcm 
et Lodewicus de Selheym, consanguinei nostri, fratres, nec- 
non caeteri cohaeredes eorum, bonis in villa inferiori 
Rosstorph et in Walgeren sitis, per Bertradin relictam 
quondam Rodolfi, avunculi nostri, et Bertradim bechinam, 
filiam ejusdem , monasterio in Arnsburg venditis et xii. annis 
quiete ab eodem monasterio possessis, non obstante, quod 
pars eorundem bonorum in Rostorph sitorum ipsis H. et 
L. fuerit censualis et quod si pracdicta Bertradis et filia 
sua intestatae decederent , eadem bona ad nos et pracdictos 
consanguineos nostros forent devolvenda, renunciavcrunt. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in crast. b. Mathie apost. 

(Da« Siegel fe&lt.) 

IVr 437 

1815 (12. attärj.) Ego Crafto miles senior de Bel- 
dersheim recognosco, quod cum quaedam materia quaestionis 
inter monasterium de Arnsburg ex una et strenuum virum 
Ameliis, militem, dictum de Huchilheym et Juttam uxorem 
suam ex parte altera, super quibusdam bonis et juribus in 
Anninrode sitis, nomine testamenti per piae memoriae 
Henricum Scabin, militem de Staufmberg, praedictis religiosis 



Digitized by Google 



2<)6 



1315. 



donaiis, orta, et in nie tanquam in arbitratorem ab eisdem 
partibus compromissum , a me quoque sententialiter diffini- 
tum fuisset, quod praedicti Ameliis et uxor sua nihil om- 
ni im juris haberent in bonis et juribus supradictis, et quod 
plenum jus in eisdem bonis et juribus praedicto monasterio 
per me adjudicatum fuisset, tandem iidem Ameliis et uxor 
sua se vel suos haeredes nulluni jus habere in bonis et 
juribus memoratis per suum juramentum publice sunt confessi. 
Dat. a. d. M.CCC.XV, in fest. b. Gregorii papae. 
tm Siegel be« ttu«f*eHert.) 

Nr. 438. 

1315 (26. 3Här$.) Castrenses et scabini in Gyzen re- 
cognoscinius , quod Conradus dictus Wammeselere de An- 
ninrode, olim civis noster, et Methildis, conjuges, vendi- 
derunt monasterio de Arnsburg agros in terminis villae 
Anninrode sitos, videlicet dimidium juger dictum dy hel- 
behnewise, item juger cum dimidio dictum imme hen, item 
juger imme herlee, item juger in der kelrisgrubin , item 
dimidium juger juxta Ruzeren , item juger cum dimidio dic- 
tum der zigenerin stucke, item dimidium juger dictum deg 
sepheris landis in campo versus hen ; item in campo dicto 
daz obirfelt juger cum dimidio dictum daz rubinstucke, item 
juger dictum vnder deme hen stucke, item dimidium juger 
an me obirgedin stucke, item ii. jugera in ii. agris dicta an 
me stränge; item in campo dicto an der Rode ii. jugera in 
ii. agris gen deme eynsidelin wege, reeipientes agros eos- 
dem a praefatis religiosis jure colonario pro ii. maldris si- 
liginis annuae pensionis. *) — Testes: Hermahnus de Bu- 
chesecke, Gerhardus Store, Synandus, Helfricus, milites, 

t • , 

•) ttufförtft: fidejossores mint: Happelo filins Bcrtne, Iteynhnrius 
Dacie, Syplo Junge. •! 
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Eckardiis sutor, Geriacus pistoris filius, scabini in Gyzen 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in crast. annunciationis domini. 
(2JM 6i<ßet fcer ©tat* ©ie§en.) 

Nr. 439. 

1313 (üftätj.) Ego Craflo miles dictus Croppo, scul- 
tetus domini Ph. junioris in Minzenberg, recognosco, quod 
cum quaedam materia quaestionis inter monasterium de Arns- 
burg ex una, et Henricum Adelung! de Cleyn, Methildin, 
uxorem suam , et Adelungum et Hermannum scolarem , natos 
eorundem conjugum, ex parte altera, super bonis et agris 
in Clein et Holzhusin villis sitis, per fratrem Rudolfum 
nunc conversum ejusdem monasterii, fratrem ejusdem Hen- 
rici Adelungi, et Lysam nunc beckinam, quondam uxorem 
suam, donatione inter vivos facta, eidem monasterio donatis 
et ab eodem xv. annis et amplius possessis, et super aliis 
dampnis dulsis, orta, et per Wenzlonem militem de Coln- 
husyn et Henricum Wlpem de Palgunse arbitros diffinitum 
fuisset, quod Henricus et Methildis et filii sui praedicti nihil 
omnino juris haberent in bonis memoratis , tandem ex prae- 
cepto praedictorum arbitrorum iidem H. Adelungi, Methildis 
uxor sua et filii sui renunciavcrunt bonis praedictis univer- 
sis, et Hermannum dictum Schilt de Cleyn et Eberhardum, 
filium quondam Eberhardi magni de Holzhusin, fidejussores 
posuerunt. — Testes: Wenzlo et Wlpes arbitri praedicti, 
Bcrthous miles de Gridele, Orto cingravius de Holzheim, 
Sifridus cingravius de Kirchgunse, Theodericus Wengescere 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, circ. fest. b. Gregorii papae. 
(5DaS Siegel be« «««ftcQerS ff&ft) 

Nr. 440. 

1815 (ÜJfärj.) Nos Geriacus dictus Madirsele scabinus 
et HertYfinus, procuratores hospitaus s. Spiritus infirmorum 
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in Wetflaria, recognoscimus, quod vendidimus Conrado, filio 
quondam Beringeri, Hildegund! sorori suae beginae, civibus 
wetflar., i. maldrum siliginis annuae pensionis, quod dictum 
hospitale olim ex omnibus bonis haeredum quondam Sifridi 
dicti Bliden , sitis in Dudenhoben, dinoscitur comparassc, 
de qua pensione Conradus et Hildegundis praedicti iii. quartalia, 
et haeredes Conradi dicti Obirhoben i. quartale siliginis eidcm 
hospüali solvere tencbantur; item vendidimus eisdem C. et 
Hfl. ii. sol. col. etc. in domo rctro domum C. et H., quae olim 
fuit Wernheri de Rechinbach sutoris pro xiv. marcis denar. — 
Testes: Heinemannus Gerberti, Hermannus Selege, Hart- 
radus de Hirlisheim, Rulo Reyge, Johannes Beyir scabini 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, mense marcio. 

(TOit Siegel ber etat»! ffiefctar.) 

Nr. 44L 

1815 C4. 5tyril.) Noverint universi, quod nos Wygan- 
dus dictus de Aslar et Wygandus, Cunradus et Rudolphus, 
filii mei, vendidimus monasterio de Arnsburg quosdam agros 
de bonis nostris omnino propriis in villa Palgunse sitos, 
videlicet in campo ante silvam pail versus Gridele — apud 
Lupilinum — apud Rudolphum in fine — apud Juttam de 
B u t s b a ch for deme pale — apud Erwinum apud silvam pail — 
for deme grazze apud Bernonem — in campo villae 
Butsbach by der heckin — for deme spreyde versus cam- 
pum Butsbach — apud pratum Craftonis — apud Wykar- 
dis wysin — an deme Gridelcre pade — der slozlil da by — 
apud Serbiz ackir — an deme molin wege — zu herdebach 
juxta pontein — olfe deme seydilgrabin — in campo versus 
Eberhartsgunse — ofle deme Wyngartin — zu springin — 
an delin rode — for den Eychin — an deme grasechtin 
stucke apud Bernonem — ofle deme hoylirwege — by deme 
springerwege — by deme wartbaume — an der hardebach — 
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apud Juttam in via silvae ville — in campo inter duas villas — 
an der martbach vnd an der horwe — apud stratam — an deme 
striche vnd an deme kirchgunsir wege — offe deme 
boilirwege — apud Hartradum dictum Baurum — apud Sy- 
fridum textorem — super sepem Lybisten beckine — apud 
H. Schiben byme Stege — apud valvam textorum — der an- 
wendere an der Roden — offe daz wydee daz offe daz floz 
stozit — apud pratum by deme Engelin steyne *) — Testes: 
Heynricus Quittelin, Hermannus Gutwin, Anshelmus junior, 
Wygandus ante portam, scabini in Mynzinberg, Heynricus 
dictus Fois et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in fest. b. Ambrosii episc. et conf. 
(SDUt ©iegel ber 6tabt OJNnäenbera.) 

Nr. 442. 

1815 (5tyril.) Ego Berthradis, relicta quondam Rudolphi 
de Battinfelt, civis in Marpurg, et Berthradis beckina, filia 
mea dictae de Rudinkeim, cives in Marpurg , recognoscimus, 
quod cum omnia bona nostra in inferiori Rosdorf et 
inedietatem curiae in Rodin walgeren nostram sita, mo- 
nasterio de Arnsburg vendiderimus , et etiam quaedam bona 
emphiteotica, eisdem bonis in Rosdorf hinc inde commixta, 
eisdem religiosis nomine elemosinae donaverimus, donationem 
olim factam ratificamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, circ. fest. b. Georgii mart. 
(TO Sieget ber <8taM Harburg.) 

Nr. 443. 

1315 (9. Sftai.) Nos Siboldus abbas, totusque conven- 
tus monasterii s. Albani extra muros magunt. recognoscimus, 
quod nos ordinationem causae, quae inter monasterium in 
Arnsborg , monasterium de Throno ex parte una, et nos ex 

*) 9tuffd;rift : fidejus.sores Rudolphus Wlpes et duo filii sui et tres 
fdii sororis ejus, Rulo filius Wyntheri et Erwinus filitu H. Divitis 
et Guntramus filius Wyntheri. 

»ML «eretn, «rn«b. Urf.*8u«. 2 1 

t 
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parte altera, super bonis praepositurae notrae in Hoesten, 
sitis in terminis vi Uno Acruftele vertitur, factam per ar- 
bitros, videlicet magistrum Reinherum, cantorem ecclesiae 
frankinvord., et Heinricum de Bienbach, plebanum in Cruftele, 
ratificamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, vii. idus maii. 

(2Hlt 6ifö«I StuötMer.) 

Nr. 444. 

1313 (10. Sftai.) Nos Mengelo, Gela et Jutta, liberi 
quondam Mengelonis patris nostri, residentes in Lyche, re- 
cognoscimus , quod cum abbas et conyentus monasterii in 
Arnsburg in omnibus bonis nostris, ad nos ex succesione 
paterna devolutis , iv. octalia siliginis annui reddilus habuissent, 
et eadem bona nostra emphiteotice ejusdem pensionis debito 
ab antiquo onerata fuissent, praedicti religiosi nobiscum 
praedictam pensionem pro bonis nostris mere propriis in i n - 
feriore villa Alpach sitis, v. octalia siliginis annuae pen- 
sionis solventia, permutarunt. — Testes: fratres Mathias 
subcellerarius , Hermannus Schudewrfel syndicus, Cunradus 
magister in Coylhusen de Arnsburg, . . . plebanus de Lyche, 
Cunradus armiger de Alpach, Rudolfus molendinarius, Heyn- 
ricus Schaube, Cunradus carnifex, Wigandus carnifex, scabini 
in Lyche, Hermannus Judde, Frizzo sartor, cives ibidem, 
Wintherus heymburgus, Johannes colonus praedictorum bono- 
rum , Happelo filius opilionis de Alpach et a. q. pl. 

■ 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in vig. penthecostes. 
Fidejussores vero sunt: Rudolfus molendinarius, Heyn- 
ricus Schaube et Mengotus unus venditorum praedicti. 

CTiit etcgel ber ©tabt gidj.) 

Nr. 445. 

1315 (30. SRat) Judices s. mogunt sedis recognos- 
cimus, quod Emercho dictus Henrich de Marpisheim con- 
fessus est, se vendidisse de consensu Gyselburgis uxoris suae 
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annuam pensionem ii. sol. denar. solvendorum de v. jugeri- 
bus terrae arabilis, sitis in terminis villae Marpisheim 
inferioris, in medio bonorum fralrum theuton. et Heil- 
manni dicü Schup ibidem, monasterio in Arnsburg proji. 
marcis denar. coloniensium. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, iii. kal. junii. 

(2Rit Rießel ber 9luöfrefler.) 

Nr. 446. 

1313 (31. üttai.) Ego Adelheydis, relicta quondam 
Johannis dicti Schelmen, militis de Bergin, recognosco, quod 
bona in villa Bergen sita, in remedium animarum meae, 
Johannis mariti mei, fdiarum nostrarum ac progenitorum 
nostrorum, trado monasterio in Arnesburg, videlicet curiam 
cum domo Iapidea in Bergen, quam inhabitavi — in cam- 
po superiore vf dem paffiintail — vf dem mittelvelde juxta 
sepem Cunradi dicti Rumphinheymere — in dem fronegrvnde — 
schuschin den lohin — retro den nydern lohin — in campo 
inferiore bi dem Birboyme — an dem Schlagwege — in 
via, qua itur Velwile — vf dem arzeede — zu Steinag- 
kere — in dem Rosindragere — iuxta viam, qua itur Fran- 
kenford — ulterius dem berg vf versus Seckebach.*J 

Dat. a. d. M.CCC.XV. prid. kal. junii. 

mit ©leget ber ©tabt ftranffurt.) 

Nr. 447. 

1315 (16. 3uni.) Nos Gotfridus praepositus et con- 
ventus sanetimonialium in Smerlinbach recognoseimus, quod 
cum Alheydis, relicta quondam Johannis militis dicti Schelme, 

*) 1340 (2. 3«ni) befugt (Sonrab »on Sergen, Somment&ur be$ 2>eutfd^ 
orben$&aufe« b. granffurt, ba§ er bei biefer ©djenfung gegenwärtig 
gewefen fei\ ba§ bie borg. 2lbeu)eib bie ©fiter bon bem Ätcfler um 
einen jährlichen Qini wieber guturf emyfaiigeu fcabe unb ba& er von 
feinem Äaufe, wo&i aber toiffe, ba&.bie ©üter erftarben bon grau 
»betreib auf fie unb t&re Äinber, unb bann bon t&rtn Äinbern auf 
He. (mt Sieget beö Huöireflerfi.) 

21* 
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nobis curiam cum domo lapidea et agros in villa Bergin 

silos dederil, nunc vero eadem Alheydis alia bona aequi- 
valentia nobis assignaverit , praedicta bona nobis prius do- 
nata monasterio de Arnsburg dederit , eidem donationi ad- 
hibentefl conscnsus noslros, haereditariae devolutioni ratione 
Gudae moniali nostrae, natae praedictae Alheydis, renun- 
ciando, confitemur nullum jus habere in bonis praedictis 
ratione donalionis supradictae. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in crast. b. Viti mart. 
(5Die Siegel Der flnöfhllcr fc&len.) 

Nr. 448. 

1315 (9. 3uli.) Judices s. mogunt. sedis recognos- 
eimus, quod Heinricus de Attenderne clericus renunciavit 
omni juri et actioni in bonis, sitis in terminis villae Wikere, 
contra monasterium in Arnsburg, super quibus bonis inter 
qnondam magistrum Gobelonem canlorem ecclesiac s. Jo- 
hannis mogunt. et praefatum monasterium Iis vertebatur. *J 

Dat. a. d. M.CCC.XV, vii. idus julii. 

(OJW 2ifßel t>er 2Ut$jreCfar.) 

Nr. 449. 

1315 (i. Oft.) Nos Rcynhardus cantor et, canonicus 
ecclesiae frankinvord. et Heinricus de Biginbach sacerdos, 
plebanus in Cruflele , arbitri , recognoseimus , quod cum inter 
monasterium s. Albani extra muros mogunt. et praepositum 
in Hoyste ex parte una, et monasterium de Arnsburg ex 
parte altera , super censu xx. denar. de quibusdam bonis in 
villa Ac ruf tele sitis, orta fuisset matcria quaestionis, dif- 
finimus, quod censum xx. denar. praedictorum praedicti re- 
ligiosi venderent monasterio de Arnsburg praelibato. 

4)31. a. d. M.CCC.XV, in kal. octobris. 

(ÜKit eiefjct ber Stuefiefler in grünem SBadtfe.) 

s 

*) 1315 (4. £ee.) 93cllmad)t be$ 3o^aunieftiftö ju SJiaina für ben 
öorflcn. &einrid), feinen enbbiaron, rfieffid>tli(f> beö ob. 33ersicf)te«. 
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Nr. 450. 

1315 (4. Sßofc.) Nos Arnuldus armiger de Wynthusin, 
caeterique cohaeredes advocatiae in Wyndcrode et Rychol- 
fiskirchin recognoscimus , quod cum injer nos ex una . et 
monasterium de Arnsburg ex parte altera, super quibusdam 
bonis et juribus per Gerhardum dictum Store militem et 
Alheydim quondam uxorem suam , nomine elemosinae $isdem 
religiosis traditis, in Rycholfiskirchin sitis, quae cre- 
debamus ad praedictam abVocatiam nostram pertinere, orta 
fuisset materia quaestionis, quia nihil juris, ut postmodum 
pro certo reperiebamus , nobis in praedictis bonis compe- 
tebat, cum omnes possessores eorundem bonorum a' Ix. 
annis et amplius titulo merae proprietatis pacifice possede- 
rint bona et jura eadem, a qüibus ipsa bona, multis habitis 
possessoribus , tandem sunt in praedictum monasterium de- 
rivata, et ipsum monasterium completa praescriptione legi- 
time pociatur, ab omni actione monasterii praedicti simpli- 
citer cessantes, renunciamus omnibus actionibus et excep- 
tionibus nobis in bonis et juribus praedictis competentibus. 
— Testes: Heynricus de Sassin, Petrus Cremere, scabini, 
Gerlacus diclus Sturzikub et Rolo de Manzilar, cives in Gru- 
ninberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in iii. fer. p. fest. omn. sanct. 
(2JM ©iegel ber etabt ©rünfrerg, «Ritter« SSetijelo t>. gttßel Raufen, eine« 
SBerwanbtcn unb SDUterben beö ^luefleflcrö r fowle bed lefeteren fclbfl.) 

Nr. 451. 

1813 (10. 9tot>.) Nos Happelo de Eychen advocatus 
in Wonneckin et Agnes conjuges recognoscimus , quod cum 
inter nos ex una, et monasterium de Arnsburg ex parte al- 
tera , super jure pereipiendi annuatim anseres et pullos de 
bonis in Oberahe et in Romedehusen sitis, per Cun- 
radum militem dictum Forhulze de Woneckin et Gertrudim, 
quondam uxorem suam, eisdem religiosis, ratione fratris Cun- 
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radi, filii sui," monachi ibidem, traditis, orta fuisset materia • . 
quaestionis , sub forma compositionis est inter nos ordinätum, 
quod anseres et pullos nos Happelo et Agnes percipere de- 
beamus ad tempora vitae nostrae. — Testes: Thilemannus 
miles dictus Friz de Dorfeldin et Marquardus armiger de 
Karbin et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in vig. b. Martini hyemalis. 
CDtit ©ieget ber Statt SBomuden.) 

• • • 

Nr. 452. ' 

1815 (4. 2)ec.) Notum sit, quod nos frater Rudolfus, 
lector fratrum minorum in Maguncia, Wigandus, cantor ec- 
clesiae s. Mariae ad Gradus mogunt., et magister Heinricus 
Lümbardus , advocatus sedis mogunt., arbitratores a decano * 
et capitulo ecclesiae s. Johannis mogunt., necnon Petro diclo 
Schekelere cantore ejusdem, Rudolfo dicto de Attinderna 
ecclesiae mogunt. vicario, Reynoldo dicto de aurea ove, 
Theoderico dicto de Wolkinburg, civibus mogunt., Thilmanno 
notario curiae mogunt. et Fryderuna dicta de Attinderna 
begina , manußdelibus quondam domini Gobelonis cantoris 
ecclesiae s. Johannis ex parte altera , electi et deputati, su- 
per inquisitione testamenti dicti quondam G. cantoris, et su- 
per omnibus bonis ab eodem G. ad vicariam in ccclesia s. 
Johannis praedicti et Heinrico clerico, Iii in Ydae de Attin- 
derna, suo consanguineo, assignatis, nos examinatis quibus- 
dam testibus, quia invenimns, praefatum quondam G. canto- 
rem suum testamentum mutasse, et voluisse, ut dicta bona 
una cum persona dicti Heinrici ab ecclesia s. Johannis su- 
pradicti ad monaslerium in Arnspurg transferentur , quibus 
per nos expositis decano et capitulo suprascriptis , iidem 
mutacioni dictae ultimae voluntatis consenserunt. 

Dat. a, d. M.CCC.XV, ipso die b. Barbarae virg. , ' 7 
• {Wt <£ie ö et ber ©t^icb«rt«ter.) 
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■ 

■ Nr. 453. ' 

1815 (13. £)ec.) Ego Gerhardus Store miles recog- 
nosco ,' quod abbati et conventui monasterii in Arnsburg, in 
remedium animae meae, uxoris meae,. et omniu'm liberorum 
meorum, nomine testamenti, dedi et assignavi xlvii. marcas 
den.,- quas adhuc Otto lantgravius terrae Hassiae secundum 
defalcationem debiti, in quo mihi extitit obligatus, tenetur, 
percipiendas de redditibus xx. maldrorum siliginis, infra termi- 
nos opidi Gyzen cedentibus, quos idem dominus meus mihi 
pro eodem debito obligavit, tamdiu in opidum wetflar. prrae- 

* * * ' 

sentandis, quousque secundum aestimationem bladi in domi- 
nica invocavit annis singulis praedictac xlvii. marcae fuerint 

religiosis praedictis integraliter persolulae. Item lego eisdem 
census infrascriptos etc. ad certa loca, in litteris meis super 
eo confectis , sigillis meo et fratris Hartmudi confessoris mei 
• sigillatis, conscripta. *) — Testes: Hermannus de Buche- 
secke, Crafto de Rudinhusin, Reynhardus de Sualbach, mi- 
lites , Burchardus Kalp, castrenses, Hartinudns de Clettinberg 
scultetus, Eckehardus sutor, Gcrlacus filius quondam pisto- 
ris, scabini in Gyzin, Andreas et Rupertus filii mei, Alheidis 
soror mea et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XV, in fest. b. Luciae virg. 
(SWtt «Siegel ber 6tabt ©icjjcn unb bc$ 9lih?fteüer8.) 

Nr. 454, 

1315 (22. Ü)ec.) Nos Rcinhardus plebanus, Heinncus 
capellanus missae matulinalis, Johannes de Beldersheim, 
Wernherus de Colnhuscn, mililes, Anshelmus senior, Hein- 
ncus Quithelin, Wernherus dictus Cleynekauf, Hermannus 
Gutwini et Anshelmus junior, scabini in Minzenberg, recog- 

noseimus, quod in causa, quae vertitur inter monasterium 

J ! 

*) «uffdjrtft: fidejussores sunt Hermannus de Buchesecke, Crafto de 
Rudinhusin, Reynhardus de Sualbach, milites, Burchardus Kalp et 
Hartinudns de Clettinberg, armigeri; 
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Arnsburg, et Heydenricum rectorem. ecclesiae in Lynden, 
super censu quodam, in quo idem Heyd. asserit eosdem 
religiosos ratiöne ii. mansorum, sitorum in terminis nunc 
grangiae suae Mengos Imsen, olim vero villae, sibi et ec- 
clesiae suae obligari, per fratrem Hartmodum de Linden, 
monachum praedicti monasterii, arbitratorem causae ejusdem, 
nobis exposita, nostram sententiam requirentem , diffinimus, 
quod si religio^ praedicti xl. annis et amplius in possessione 
praedictorum mansorum fucrint absque rcquisitione census 
praedicti in jure facta coram judice competente, quod me- 
rito ulterius eosdem mansos de jure debeant possidere .*) 

Dat. in Minzenberg, a. d. M.CCC.XV, in crast. Tho- 
mae apost. 

(ÜRtt «Sieget be« öorg. «pteban föetn&arb tn grünem 2Ba$fe.) 



*) (£8 ifl obiger Urfunbc ein $ergamentjrreifen angeheftet d. d. 181* 
(86. £ec.) folgenden Spaltes : 

Kos Angelus sncerdos dictus de Sassin , .. Dugel senior et 
Cunradus de Erlebach, milites, ncognosciihus , quod ad consue- 
tationem fratrum H. de Geylinhusin et Hartmudi deLyndin arbi- 
trorum. sententiam nostram in causa contenta in litera, cui haec 
estannexa, requirentium, nobis per eosdem exposita, sententialiter 
pronunciamus , quod sententia a militibus et scabinis de Min- 
zenberg prolata, rationabilis est atque justa, nec eccle- 
sia in Lyndin aliquod jus habet in bonis, quibus Iis est orta, 
sed ex quo monastcrium de Arnsburg xl. annis fuit absque 
impetitionc in jure facta coram judice competente, de jure de- 
bet bona eadem tanquam sua propria possidere. ( s T>itt Siegel 
beö 9tu§frefler$, ba bie anbern baö ibrtge nid>t frei ftcb haben.) 

1316 (2. 3an.) fieM $emirid>, JRectcr ber tfirdje in ©rojjlinben, 
eine Urfunbe greifen 3nbalt3 au?, nach weither er, fcartmub »on 
Sinben, unb baö tffojter, ^einrieb, ». ©eünbaufen, ORöndje in 2lrn3* 
bürg, alö ed&iebSrtcbter erwählten, »ettfce theil« auf ben©runb ber 
©erjabrung, tbeitt ber 3in0regtfler be« 2)tiffalbu(bJ in Sinben, fowie 
ber abgehörten fleugen, entfärben , ba§ bem Buftjleaer «nb feiner 
flirre fetnerlet fRttyt an ben mg. ©ütern jufte&en. (©iegcl be* 
toileaerö fehlt.) 
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Nr. 455. 

1816 (3. San.) Judices s. mogunt. sedis recognosci- 
mus, quod Henricus de Attenderne clericus, ob animae suae 
salutem, monasterio in Arnspurg redditus annuos v. sol. 
denar. et iii. denar. col. sibi cedentes de apotheca Jacobi 
zume Gasenbechere, sita apnd s. Godeharden inter pelli- 

* 

fices Moguntiae, ac dimidiac marcae denar. de domo et 
horto Friderici zume Slussele, sitis ex opposito . . . dicti 
Hammeis in horto caerusorum, sibi cedentes, donavit dona- 
tione inter vivos. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, iii. nonas januarii. 

(2JM ©iefld Der 2Rafnjer 9ttdjtet.) 

Nr. 456* 

1816 (13, San.) Johannes scolasticus ecclesiae fran- 
kenford. universis salutem in domino. Cum P. archiepis- 
copus mogunt. super separatione capellae in Birkenlar a 
parochiali ecclesia in Muschenheim nobis commiserit vices 
suas, nos itaque, assumpto fratre Henrico de Geylenhusen, 
investigata veritate, super proventibus ipsius ecclesiae et 
competenti sustentatione sacerdotis, cum consensu patrono- 
rum et pastoris ipsius parochialis ecclesiae in Muschin- 
heim, dictam capellam in Birkenlar a parochia praeno- 
tata in nomine domini separamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, in octav. Epiphaniae dorn. 
mit @icßd beö audficnerö.) 

Nr. 457* 

1816 (13. San.) Notum sit, quod nos Wygandus dictus 
de Aslar et liberi mei universi vendidimus monasterio in 
Arnsburg curiam nostram, quam ego Wygandus in villa 
Palgunse iam dudum inhabitavi, et i. juger pratorum in 
terminis ejusdem villae situm, dictum vnder Gridelere wege 
in de auwe, profitentes dictos religiosos mihi Wygando patri 
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et post obitum meum uni haeredum mcorum indivisim con- 
cessisse jure colonario curiam praefatam et pratum una cum 
agris, praedictis religiosis ibidem per nos. prius venditis, 
pro i. marca reddituum denar. et xiv. maldra siliginis. — 
Testes: Hermann us Gutwini et Wernherus Cleinekouf sca- 
bini'in Minzinberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, in octav. Epiphaniae dorn. 
(SDtit Siegel ber @tabt SKinjenberQ.) 

Nr. 458. 

• 

1316 (7. S0?ät$.) Nos Wyderoldus rector ecclesiae 
in Hadebradishuscn et Gumpertus rector ecclesiae in Alden- 
kirchen , fratres , filii quondam Gümperti miiitis dicti de Curia 
et Gerdrudis conjugum, recognoscimus , quod in remedium 
animarum nostrarum et progenitorum nostrorum., renuncia- 
mus omnijuri, nobis in curia in Dorfgulle sita, per prae- 
dictam matrem nostram, et fratres ac sorores nostros omnes 
praedicto monasterio vendita*) et ab eodem xL annis in- 
concusse possessa, quomodocunque competenti. — Testes: 
Johannes abbas , fratres Helwicus et Hartmudus monachi 
praedicti monasterii , Wernherus plebanus in Banebaden , et 
Hermannus de Olmena oppidani wetflar. et q. pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, in domin. q. cant. reminiscere. 
<9XÜ ©leget $>ei)beurid}$ , SDecan« gn Söe^ar, 6ifrieb« erjprieflere baf. 
utib bcö 2tu$|MerS, fammtli^ m grünem 3Ba<r>fe.) 

Nr. 459. 

1816 (25. 9flärj.) Nos Wyderoldus , Gumpertus, Her- 
mannus et Arnoldus fratres, filii quondam Eckehardi de 
Hoenvels miiitis, et Albradis, conjugum, recognoscimus, 
quod cum inter nos ex una et monasterio de Arnsburg ex 
parte altera, super curia in Dorfgulle sita, per quondam 
Gerdrudim avam nostram, cum consensu praedictae matris 
nostrae et omnium puerorum suorum aliorum eisdem religi- 

*) ao. 117*. Gud. coa. dipl. BI. 1148. 
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osis Olim vendita et ab eisdem.xl. annis et amplras incon- 
cusse possessa, orta fuisset materia quaestionis, renuncl- 
amus omnibus actionibus nobis contra praedictos quomodo- 
cunque competentibus, et nobis nulluni jus in praefata curia 
competere confitemur , dantes eisdem praesentes litteras God- 
fridi de Hotsfelt in Amöneburg, Volperti dicti Hosechin in 
Gruninberg, roilitum, consanguineorum nostrorum, et Heyn- 
rici dicti Zolnere in Marpurg, officiatorum, sigillis^ quia pro- 
priis caremus , roboratas. — Testes: Hartjnannus de Hake 
et Lodewicus de Lare officiafi in Wettere, Wernherus de • 
Hoenvels consanguineüs noster, Johannes Jnstitor, Gerhar- 
dus Caute, Hermannus Faber, cives in Wettere, Lodewicus 
Dens civis in Marpurg et a. q. pl. . 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, in die annuntialionis b. virg. 

(mn 3 eicgci«.) 
Nr. 460. 

1816 (um 23. Styril.) JVos Paza, relicta quondam Men- 
goti dicti Bonemesere armigeri , Kunegundis, Alheidis, Cun- 
radus et Johannes, liberi mei, recognoscimus, quod iii. jugera 
cum dimidio terrae arabilis, juxta et infra nemus dictum dye 
hart sita, vendidimus pro ii. marcis den. monasterio in Arns- 
burg, et quia Johannes praediclus filius meus xi. annorum, 
nondum annos legales est adeptus, fidejussores constituimus 
Heinricum dictum Scheibe et Wigandum camificem, scabinos 
in Lyche. — Testes: fidejussores praedicti, Cunradus carnifex 
scabinus et Albertus Faber civis in Lyche. 

Dat. a. d. M.CCC.aVI, circa fest. b. Georgii mart 
(2Mt eicflel ber gtabt £i$.) 

Nr. 461. 

1816 (25. Styril.) JVos burgravius, scultetus, scabini 
et consules in Frideberg notum faciraus, quod Sesselindis 
beckina, nobiscum residens, tenorem literarum infraseriptarum 
approbare recognovit: Nos Johannes abbas et conventus 
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• 

monasterii in Arnsburg recognoscimus , quod com Sesselin- 
dis begina, nunc residens in Frideberg, redditus iv. mald- 
rorum siliginis de curia et omnibus bonis annexis in villa 
Berinburnin juxta Holzburg sita, quae nunc est Fran- 
konis et Elizabeth conjugum, olim vero fuit Gerwini et 
Methildis conjugum, a quibus Sesselindis praedictam pen- 
sioncm ante plurimos annos emtionis titulo comparavit, ut 
in literis super eo confectis, sigillo quondam Erwini militis 
dicti Cranich tunc domini temporalis villae praedictae sigil- 
latis , plenius continetur, nostro monasterio tradidisset, eidem 
Sesselindi vicem rependere cupientes, tanquam manufideles 
sui, ordinationem suam testamentariam intendimus fideliter 
adimplere. — Testes: Wenzelo de Clen miles burgravius, 
Jungo de Lymporch, Heil, scultetus, Johannes de Gronen- 
berg, Heil, de Loubenberg, Heil. Relo, Heil, dictus vonder- 
zit, Joh. Rodechen et Joh. de Osthem filius Ditwini ac a. q. pl. 
Dat. ipso die marci, a. d. M.CCC.XVI. 

(mit Sieget ber ©tabt ftriebberß.) 

Nr. 462. 

1316 (25. 5lprU.) Nos burgravius, scultetus, scabini 
et consules in Frideberg notum faeimus, quod Sesselindis 
begina, residens in nostra civitate, monasterio in Arnsburg 
xv. jugera agrorum terrae arabilis in terminis villae Ger- 
borgehem sita , quos ab Hartmanno dicto Leideleben prae- 
mortuo quondam emtionis titulo comparaverat, donavit, ita 
sane, quod dicti religiosi ipsi Sesselindi quamdiu vixerit 
singulis annis ii. maldra siliginis ministrabunt. — Testes: 
Wenzelo de Clen miles burgravius, Heil, sculthetus, Jungo 
de Lymporch, Joh. Engel de Gronenberg, Heil, de Louben- 
berg, Heil. Role, Heil, dictus vonderzit, Joh. de Ostheim 
filius quondam Ditwini, Joh. dictus Rodechen et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, ipso die Marci. 

(2Hit bieget bet ©tabt ftriebberg.) 
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Nr. 463. 

1816 (15. 3uü.) Noverint universi, quod ego Wigan- 
dus cantor ecclesiae s. Mariae ad gradus mogunt. testamen- 
tum meum feci in nunc modum : lego ecclesiae meae fructus 
praebendae meae anni gratiae, item fabricae»ejusdem ecclesiae 
vestes meas novas blanii mixti coloris vario subfurratas, item 
lego ecclesiae f ranket ord. viii. marcas den., item ecclesiae in 
Rodenbach, cujus olim rector fui, xxxvi. libr. hall, item monas- 
terio in Erbach x. libr. hall. , item lego monasterio in Arns- 
purg x. libr. hall, et derectum meum ibidem Semper retinen- 
dum, nec aliquo modo vendendum vel a monasterio alienan- 
dum , item fratribus praedicatorum minorum auguslin. et car- 
melit. domorum in Moguntia ii. libr. hall., item monasterio 
s. Agnetis et novo monasterio albarum dominarum in foro 
gentili in Moguntia ii. libr. hall., item do ad monaslerium in 
Arnspurg decimam villae Schymesheim, necnon redditus 
curiae meae in villa Thysenheim sitae, ad me et Jacobem 
scolarem ecclesiae s. Mariae praedictae pertinentes, item 
lego Schotoni et Katherinae, filiae fratris mei, conjugibus, 
xviii. marcas den. , item Johanni Scolari meo v. libr. hall. , 
item famulo meo iii. libr. hall, et duas tunicas meas blanii 
coloris, item lego monasterio in Engeldal prope Hoesten 
Lvmbarditam hystoriam, quam tarnen volo, ut frater Ger- 
lacus de Arnspurg habeat pro usu suo ad tempora vitae 
suae , item lego monasterio in Padenhusen ii. libr. hall. , item 
lego Vlrico sacerdoti vestes meas mixti glanci coloris, pal- 
lium meum blanium et unam tunicam meam plumbei coloris, 
item magistro Reynhardo cantori ecclesiae frankenvord. om- 
nes libros meos legales et omnia vasa mea argentinea et 
annulos meos argenteos, item omnia alia utensilia, suppel- 
lectilia, lectisternia et res alias , quas post mortem meam re- 
linquero. Constituo in executores hujus testamenti magistrum 
Reynhardam cantorem frankenvord. ecclesiae, magistrum 
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Rudolf um de Mynzenberg et fratrem Gerlacum de Arnspurg, 
magistrum curiae ejusdem monasterii, sitae in Moguntia.*) 
Dat. a. d. M.CCC.XVI, idus julii: 
(©tegel be« «ueftcHerö unb Der SWainjer mid^ter fehlen.) 

Nr. 464. 

1316 (16. Suti.) Nos scabini civitatis wetflar. protesta- 

mur, quod Henricus et Conradus fratres dicti Steyn, eorum- 

que uxores Kusa et Heydendrudis , nostri concives, renun- 

ciaverunt omni juri et actioni sibi competentibus in bonis 

sitis in villa Langengunsse, quae olim Gunterus dictus 

de Cleberg pistor, eciam noster concivis, erga eosdem com- 

parasse justa emtione dinoscitur, et ea monasterio de Arns- 

burch donavit, et specialiter in i. jugere et dimidio terrae 

arabilis, sitis in terminis dictae villae, pro quibus Conradum 


*) 1380 (80. 3uni) fHftet ber 5Donu©anger JRerjn&arb öon ftranffurt 
äwifdjen ben ©oflfrrecfern bcfl ob. £eftamente$ unb bem Älofter %mts 
bürg auf einer, unb beut obg. Slnbreaö Söapöner gen. Sdjotto, auf 
ber anbern Seite, einen SBergteid?, über bie fehlten, 3* n f cn Jc - UI 
ben Dörfern ©d)r;mnüfl)ettm unb Styfintjefc, m, wetd)c in bera 
(gebiete be$ ©rafen ©tymen Don ©oanfjeim unb ber JRaugrafen ge* 
legen, ber obg. Seftator Stganb bem Äfoffer »ermaßt Ijatte, wöbet 
bet eine 2$eit, 3 un 0° u "b Heitmann, ©djSffen gu ftriebberg, bet 
anbere aber SR. gen. &nibe oon Ciurebor-cn unb 9t. gen. $urruf 
»on (EdEijife 511 ©djleböridjter fefet. Der ©»rud) geftfjal) in grieb* 
Berg in bem $aufe genannt raunte ©werte" unb fiel gu ©unjten be8 
SU i^lert? auö. — 3 eu 9 en: Jungo et Heilmannus praedicti, Eck ha r- 
dus de Ocstad, Heinricus Angeli, scabini, Eyglo de Ocstad clericus 
frledberg. et a. q. pl. «Siegel beS 2lu$freUerS unb be8 Dfft* 

aial« ju ftranffurt.) 

1384 (8. 3unt) »erbtet ber oorgen. Enbreae gen. ©Aotto »on 
SBauebad) »or ben ©d)5ffen tn SBefclar für ftdj unb feine mtnber* 
jährigen ßinber auf atte Älageu, rucfftdjtlid} btefer (Stüter gegen ba* 
Älojter. — 3 cu 8 cli: Hermannus Selige, Rulo Reye, Ebirhardus 
Mauche, Gerbertus Vdonis, Conradus Lange, Hermannus Keye, 
scabini in Wetflaria. (Siegel ber ©tabt SBefclar fe&ft.) 
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dictum Kuiz ibidem justicialiter inpetebant. — Testibu«: 
Hermanno dicto Selige,. Heynemanno Gerberti, scabinis wet>- 
flar. et a. q. pl. 

A. d. M.CCC.XVI, fer. vi. fest. b. Margarethae virg. 
(2JM eieacl ber «Statt SBe^tar.) 

Nr. 465. 

1816 (18. 5lug.) Noverint universi, quod ego Heile- 
mannus miles (de Bomersheim) , burgravius in Starkenburg, 
ad partes alienas cum exercitu regio de mandato mei do- 
rn in i prosecuturus , propter dubios mortis eventus, meum 
sie ordino testamentum: Lego monasterio in Arnsburg iii. 
mansos de bonis meis in Holtzhusen, ita quod religiosi 
dicti persolvant de fructibus eorundem dampna seu rapinas 
per me vel meos factas quibuscunque personis, ubicunque 
notorie fuerint et legitime comprobatae, dampnis vero ple- 
narie persoiutis, mansi praedicti apud monasterium remane- 
bunt, ut per fratres ejusdem in anniversariis mei et Irmin- 
gardis, meae collateralis , memoria cum missis defunetorum 
annis singulis peragatur. Item lego Irmingardi , uxori meae, 
omnia peecora seu animalia et omnia utensilia domus, sive 
in argento sive in aliis haec consistant, item lego eidem 
uxori meae cc. octalia siliginis et tolidem avenae , de quibus 
tarnen omnibus praenarratis omnia mea debita persolvet, item 
ordino, ut de reliquis bonis meis mobilibus una missa in 
Bomersheym qualibet ebdomada celebranda per manufi- 
deles meos procuretur, item lego ecclesiae aschaffenburg. 
xx. lib. hall, item ecclesiae frankenfurd. tantum, item con- 
ventui in Eberbach tantum, item conventui in Schonenauwe 
tantum, item conventui in Laurissa tantum, item conventui 
in Engeltal tantum, item conventui in Reters tantum, ut 
memoria in anniversariis mei et Irmingardis uxoris meae 
peragatur. Cetera vero omnia bona in usus liberorum meo- 
rum per manußdeles meos, scilicet fratres meos Cunradum 
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scolasticum aschaffenb. et Wolframam militem , vicedominum 
ibidem, et Wolframum de Sassenhusen militem, convertan- 
tur. — Testes: Cunradus scolasticus aschaffenburg. frater 
meus praedictus et Gudela soror mea et Burchardus dictus 
Husere consanguineus meus et Her. de Staden armiger. 
Dat. a. d. M.CCC.XV1, fer. iv. p. assumt. virg. glor. 

(Yidimus de 1317 et 1386.) 

Nr. 466. 

1316 (26. 2lug.) Nos Johannes abbas, totusque con- 
ventus monasterii in Arnspurg recognoscimus, quod nos 
vendidimus magistro Ber. de Witzingerode diclo Aries, de- 
cano ecclesiae s. Petri mogunt., annuos redditus c. maldro- 
rum siliginis pro ccccc. libris hall., praeterea sicut idem ma- 
gister Ber. ordinavit pro magistri Hugonis de Wenden dicti 
Aries, avunculi ipsius, et omnium progenitorum eorundem 
animamm remediö , promittimus eidem , quod ipso magistro 
Ber. defuncto ipsius anniversarium in monasterio nostro per- 
petuo sollempniter peragcmus, item anniversarium magistri 
Hugonis praedicti ex nunc statim incipiemus peragere et 
perpetuo annis singulis peragemus. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, vii. kal. septembris. 

(Vidimus de 1341.) 

Nr. 467- 

1316 (29. Slug.) Nos Hildegundis abbatissa, totusque 
conventus sanctimonialum in fönte s. Mariae, cysterc. or- 
dinis, licet non incorporatae , recognoscimus, quod nos 
propter urgentes necessitates grandium debitorum monasterii 
nostri, vendidimus monasterio in Arnsburg pro cciii. marcis 
cum xxx. denariis col. omnia bona nostra, quae se cum 
curia ad iv. mansos et vii. quartalia terrae arabiiis et pra- 
torum extendunt , in viltis Rehinburnin et Beldersheim 
sita. — Testes: fratres Anshelmus cellerarius, Harttnudus 
grangiarius, Wygandus rector curiae in Frankinvort, Ma- 

/ 
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thyas procurator monasterii de fönte s. Mariae, Heinricus 
et Godfridus confessores ibidem, Heinricus bursarius, mo- 
nachi , Gerlacus rector curiae in Moguntia et Cunradus sin- 
dicus , conversi in Arnsburg , Gerlacus de Clen miles et a. q. pl. 
Dat. h . d. M.CCC.XVI, in decoll. b. Johannis bapt. 
(SKit Den Siegeln tex Buweiler in grünem SBa*fe.) 

Nr. 468. 

1316 (1. (Sept.) Nos Philippus dominus senior in Myn- 
zinberg recognoseimus , quod cum propter urgentes neces- 
sitates gravium debitorum, per quondam Theodericum, scul- 
tetum nostrum in Kunegesteyn contractorum , Methyldis, 
relicta ejusdem Theoderici, monasterio in Arnsburg curiam 
su am in majori Grindahe sitam vendiderit, pro debita 
warandia praedictis religiosis praedicta Methyldis fidejussores 
posuit, videlicet Cunradum dictum de Rychinbach fidelem 
nostrum, Cunradum de Eltefile, milites, Mengotum dictum 
Knibo de Huppirshoben , Johannem dictum Merze, Johannem 
de Kunegesteyn scultetum nostrum ibidem, castrenses nos- 
tros , et quia praedicta Methyldis liberos habet , qui non sunt 
dolicanaces , videlicet Theodericum, Gudam et Kunegundim 
in monasterio Retirs reeeptam , ideirco consimiliter praedictos 
fidejussores posuit. 

Dat. a. d. M.CCC.XVI, kal. septembris. 

(Kit Dem gr&fceren Siegel be* Auweiler*.) .. „, 

Nr. 469. " 

'•• (1916). Ego Emercho de Veluiskelin signilico omnibus, 
quod H. dictus Zukesuent, famulus meus, abrenunciavit ab 
omni actione super bonis in Ganse, quae domini quondam 
de Haines possidebant. — Testes: Giselbertus de Deren- 
bach, Wernherus de Hattinrode, milites, frater C. de Bumburg. 

• mit etegel US 9lu«ffeHer«.) 

«ift. »frfin, *rn«K Urf. ; 8u*. 22 
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Nr. 470. 

1317 (2. .San.) Noverint universi, quod ego Sophya, 
conthoralis junioris Alberti militis dicti de Rumerode, re- 
nuncio bonis universis , quae mater mea , necnon mcus fra- 
ter in Gysneit vendiderunt Craftoni militi dicto de Bel- 
dersheym. 

Dat. a. d. M.CCC.XVII, in crast. circumcisionis dorn. 
(«Kit ©leget Albert« »org.) 

Nr. 471. 

1317 (22. San.) Praeposito ecclesiae s. Mariae ad 
gradus mogunt. vel ejus officiali Joh. et Ph. domini in Min- 
cenberg reverentiae quantum possunt. Cum capella in Bir- 
kelar separata sit a matre parochialis ecclesiae in Mu- 
schinhein i, per consensum P. archiepiscopi mogunt., ac 
pastoris matris praedictae , de ipsaqne facta sit ecclesia par- 
rochialis et ipsam Ernesto clerico exhibitarum pracsentium, ad 
praeces militis Cunradi de Muschinheim , contulerimus ipsnm 
vobis pracsentantes, rogamus, ut eum investire de ea dignemini. 

Dat. a. d. M.CCC.XVII, in die Vincentii mart. 
(2Hit Siegel ber <ttu«fteller.) 

Nr. 472. 

1817 (14. gebr.) Ego Fridericus laycus de Wickinstad 
molendinarius , civis in Assinheim, recognosco, quod mo- 
nasterio in Arnsburg tradidi, donatione inter vivos facta, 
nomine elemosinae, domnm apud murum cum curia annexa, 
quae quondam fuit Guntrami portarii, a quo tandem emi, 
item domum sitam apud theatrum vulgariter dictum spillms, 
quae fuit olim Heylmanni tectoris, item domum cum curia 
sitis ibidem , quae quondam fuit . . . dicü Sunnenschin, infra 
muros opidi Assinheim sitas, cum omnibus pertinentiis, 
recepi jure colonario, pro i. libra cerae annui redditus, domos 
et curias praedictas ad tempora vitae ineae solummodo pos- 
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sidendas. — Testes: Martius scultetus , Markelo de Kebele, 
Crafto de Beldirsheim junior, Fridericus de Stamheim, mili- 
tes, Ruleko Heymbürge, Wernherus Faber, Ebirhardus uffe 
deme durne, Wolframus dictus Engilmut, Wenzelo gurregax 
et Jobannes pistor, scabini in Assinheim, item Wenzelo Rei- 
nere filius Rulekin et Helyas civis in Minzenberg et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XVH, Yalentini mart. 

(3JM Siegel *><>« galfcnfWn be* jüngeren.) 

Nr. 473. 

1817 (25. gebt«) Nos Gisilbertus, Cunradus, Beatrix, 
Jutta et Sophia, liberi quondam .... Peregrini heu occisi, 
recognoscimus , quod nos de consilio Wernfteri dicti Mosse- 
wert, patrui nostri, etassensu Cunradi dictiNozel, consan- 
guinei nostri, et aliorum amicorum nostrorum, accedente 
quoque consensu Gertrudis, sororis nostrae, renunciamus 
promissioni et praebendae in aliquo monasterio cujuscunque 
ordinis approbati sanctiraonialium , eidera Gertrudi per Phj- 
lippum de Falkinsteyn seniorem et abbatem monasterü in 
Arnsburg et peregrinacioni romanae in cmenda satisfactione 
super interfectione praedicti Peregrini, patris nostri, ordinata, 
promissis et procurandis, prominentes, quod nec contra 
praedictos dominos de Falkensteyn et abbatem, nec contra 
monasterium de Arnsburg per nos vel amicos nostros habe- 
bimus in perpetuum actionem, ratione praebendae et pere- 
grinationis praedictarum , reeepimus quoque a praedictis de 
Falkinstein et abbate xxiv. übr, hall in praedictae renuncia-; 
tionis recompensam. — Testes; Crafto de Rudenh., Helf^ 
ricusMilchelingus, milites castrenses, Gerl. etEckardus, scabini. 

Dat. a. d. M.CCC.XVU, in crast. b. Mathiae aposL 

mit Siegel ber Statt ©ie&en.) , , ;j 

Nr. 474. • ■ vl 

! '1817 (24. mhx^y Nos VIricus dominus de Häynowe 
et Agnes conjuges recognoscimus, quod monasterio in Arns- 

22* 
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bürg, ad cujus promotionem fundationis jure astringimur, 
donamus, quin pocius nos ex Ordination« ultimae voluntatis 
quondam Vlrici, patris nostri, obligatos esse confitemur, et 
assignamus census xl. marcarum den. col. nomine ele- 
inosinae , ita sane , quod de eisdem censibus viii. marcas ad 
dotem altaris, constructi in ambitu praedicti monasterii per 
praedictum patrem nostrum, i. marcam pro procuratione 
lampadis jugiter ardentis coram eodem altari et viii. marcas 
pro duobus servitiis decentibus possibilibus cum eadem pe- 
cunia comparari in praedicti patris et quondam Elyzabeth, 
matris nostrae, uno , et quondam Reynhardi, avi, et Alheydis, 
avae nostrorum, alio, contra quorum sepulchra praedictum 
altare situatum existit, anniversariis, nostro conventui porri- 
gendas annis omnibus successivis. Et quia praedictus pater 
noster de assensu nostro pro emptione praedictarum mar- 
carum censuum, cccc. marcas den. de bonis suis tollendas 
et a nobis solvendas, praedicto monasterio deputavit, nos 
ut tenemur, licet heu hactenus propter multas necessitates 
nostras in hoc desides fuerimus , volentes absque omni pro- 
rogatione ulteriori efTectui debito praedictum testamentum 
mancipari, praedictis reh'giosis decimas nostras in Gruni Il- 
gen et Dorfgulle villis, bona nostra in superiori Morle, 
xxviii. maldra siliginis et vii. maldra tritici solvcntia annua- 
tim, et redditus xxix. maldrorum tritici de mansis haeredi- 
tariis in villa nostra Oistheym juxta Woneckin, et hu- 
bariorum laboribus, periculis et expensis in opidum Fran- 
kinfurd ducendorum, assignamus, ut eosdem redditus et 
census praedicti religiosi tamdiu percipiant, quousque se- 
cundum aestimationem bladi circa festum b. Walpurgis in 
foro myncinberg. annis singulis de praedictis cccc. marcis 
defalcando fuerint eaedem cccc. marcae integraliter perso- 
lutae , ita tarnen , quod de eisdem redditibus assignatis anno 
intranti praefatis religiosis vi. marcae ratione bonorum in 
B u c h i n et xii. maldra siliginis neglectae pensionis de bonis 
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eisdem per nos redemptis, et xix. librae hallens. cum xi. 
solidis ratione picturae in praedicto altari per nos factae, 
ante omnia persolvantur. Et cum praedictum debitum^et 
cccc. marcae de praefatis redditibus et bonis assignatis per- 
cepta ac in emptionem censuum xl. marcarum praedictarum 
conversae fuerint, ex tunc omnia bona nostra praedicta, 
praefatis religiosis obligata, ad nos libere revertentur, et 
reddilus et census xl. marcarum comparati, secundum dis- 
positionem praedictam patris nostri, ad dotem altaris et alia 
praedicta, quam liberaliter tunc volumus parieti afßgi juxta 
sepulchra progenitorum nostrorum in perpetuum habebuntur, 
et quiequid ultra dispositionem praedictam de censibus com- 
paratis superfuerit, hoc totum in communes utilitates prae- 
dicti monasterii ab eisdem religiosis libere convertetur .*) — 
Testes: Wernherus sacerdos et canonicus in Moxtat, Jo- 
hannes de Rucgingin, Erwinus Leo, Johannes de Rockin- 
berg, milites. 

Dat. a. d. M. ('('('. WI1 . in vig. annunc. dominicae. 
(SDtlt 6ießet Ulridje, baö (einer ©emablin fehlt. ©er burrfj iefcteu« ge* 
beute $ergamentfhe(fen bat bie glci<§jettige 2tofia)rift: istud fuit primum 

sigillum dominae Agnetis de Hainowe. sed . . . duum fuit, 
et utebatur postea alio.) 

Nr. 475. 

1317 (5. Slpril.) Nos burgravius, scultetus, scabini, 
consules , caeterique cives opidi in Frideberg recoguoseimus, 

*) SDer Urftmbe bän^t ein $nrgamentfheifen an mit ber %uff$rift: 
Na. quod aeeepimus ratione testamenti du mini de Hanoywc de 
tribus annis lxxxviii. marc. quae conversae sunt in emptionem 
bonorum. — Item aeeepimus a. d. M.CCC.XXI. etc. — Testes: 
Lud. de Inheidin, Gebebardus scabini, Wiger et Dymarus pistores, 
Sewardas, Heinricus Albus et The. Wenges. — Item aeeepimus 
a. d. M.CCC.XXII. etc. Testes: Johannes de Beldirsheim senior, 
Johannes de Rockinberg, milites, magister Hartmudus monachus« 
de Arnsburg, frater Heinricus bursarius, Th. Wengczzere, Di- 
marus, Hein zieh in in lapidea via et Heilmannus Zecke, pistores. 
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quod dominus Angelus de Sassin, quondam civis noster, 
nunc vero sacerdos, residens in Arnsburg, monasterio ibidem 
de consensu omnium liberorum suorum, generorum, nuruum 
et nepotis suorum, donavit omnia bona sua in Steynfort 
Sita, quae Harpelo Heyroburgus colit, item ibidem bona, 
quae Dilo Gridelere colit, in anniversariis ejusdem Angeli 
et quondam Petrissae, uxoris suae; item bona sua in Ro- 
deheym prope Nydehe sitam, quae quidam dictus Buckin- 
heimere colit, in anniversariis quondam Heynrici et Kunc- 
gundis de Sassin, parentum suorum; item in Hatt inrode 
, omnia bona sua et jura pro dote altaris per eundem in mo- 
nasterio Arnsburg praedicto constructi, et lampadis ibidem, 
cum omnibus pertinentiis. — Testes: Jungo de Limpurg, « 
Hcynricus et Angelus, lilii praedicti Angeli, Johannes filius 
Ditwini, scabini, Johannes Angeli de Gruninberg , Hartmannus 
de Aschaffinburg, consules et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCCXVII , in crast. Ambrosii episc. et conf, 
(2Hit €ieget ber Stabt ftricbberg unb be8 porg. Stngelu*.) 

Nr. 476, 

m\7 (17. Styril.) 3* (Sontat *>on ftanfolbeSljufen onb 
Socart min mitten bun funt, ba$ mir bem conoente t>on 
Arnsburg faufe $an gegeben iL malber forneS of xiu 
morgen lanbeö in beme felben $)otfe $u 9Ranfolbe$l)ufin 
gelegen, bte tyan mir in of gegeben an beme geriete $u 
Sangenbtybaa;. — 3 eu 9 cn: föubolf ber (Sctylan au Büdingen, 
3o^ön ber ba Ijetjet ©eube, Säufer, $eüraan €>$ellcu. a. m. 

©. n. ®f)r. g. m.CCCfDÜ/ a. b. funb. misericordia dorn. 
(3Hit Sieget be$ fflttterfl SBotfröm $nrat$rim, Amtmann« $u Lüneburg.) 

Nr. 477. 

1317 (£. SJcai.) Officialis praepositi ecclesiae franken- 
ford. recognoseimus, quod nos rogati a. d. M.CCCXVII, in 
crast, s. Philippi et Jacobi apost., in villam Acruftele porrexi- 
mus cum partibus üifrascriptis et in eadem villa in loco debito 
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judicii, videlicet in st rata publica, ctvili consueto judicio 
inslaurato, sculteto dictae villae judicio praesidente, ad in- 
terrogationem propositam per eundem scultetum, scabini ju- 
rati ejusdem judicii, et haec tota universitate praedictae villae 
approbante, per suum juramentum sententiarunt, quod juris- 
dirtio et dominium villae in Acruftele essent vere propria 
solius Cunonis armigeri, filii quondam Erwini militis de Brv- 
ningesheym, et merae proprietatis titulo ab ipso et ab Om- 
nibus progenitoribus suis a tempore, cujus non extat me- 
moria, hactenus pacifice possessa. Qua sententia prolata in 
eadem figura judicii coram praedictis sculteto, scabinis, hu- 
bariis et tota universitate praedictae villae praedictus Cuuo 
armiger surrexit, stetit et fratribus Hartmudo grangiario, 
Eckardo cellerario et Heinrico bursario, monachis monasterii 
in Arnesburg, syndicis, nomine ejusdem solempniter stipu- 
lando, praedictos villam, Jurisdictionen], dominium, jura, 
census, redditus et proventus suos universos atque bona in 
Acruftele cum omnibus pertinentiis suis, quodam censu, 
quem ad sepulturam pauperum emit, fertone, quem monas- 
terio in Trono dedit et xviü. colon. de quadam domo ceden- 
tibus ac piscaria vulgariter dicta in der lachin exceptis, tra- 
didit, praedictique fratres statim nomine sui monasterii in- 
grcdientes possessionem , juramenta fidelitatis a scabinis 
praedictis et praecone praedictae villae in eodem judicio re- 
ceperunt et novum ibidem scultetum statuerunt et residuo 
judicii tanquam veri domini praesiderunt , consuetumque do- 
num vulgariter dictum vinicopium in testunonjum praedic- 
torum scabinis et hubariis omnibus videntibus propinarunt.*) 



*) 1322 (W. fteflt 9lbt ©erta$ $u Arnsburg, ©em&er Pfarrer 
in 2Jlufd)enfyeim unb 25ammo Stüter von 8urtyarb$fetben, roofcnfjaft 
in 2J?uf$enf>etm , ein gleite« 3 cl, 9 n ^§ aufi > mrt ^Bcjug auf einen 
streit anriföen bem »ormattgen 9tMe »on $rn«&urg Statut ö0 » 
StnuHnebnrg unb ber ©emelnbe Steruftet, rihffl$tUdj be« Angriff* 
95tynt$er« Stüter* »oh Otübetyeira (Srungea&ftin), »tgtn ber 3uri^ 
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Testes: frater Heinricus sacerdos et monachus de Scho- 
nuwia, rector curiae ejusdem monasterii in Frankenford, vi- 
carius parochiae ibidem, Thylmannus Frizh de Dorvelden 
miles, Boemundus scultetus ibidem et de novo institutus, 

Mengotus et Thylo de Eddernsheym , Jacobus dictus Beheym, 
Herbordus Kestelere, Herbordus dictus Finko, Arnoldus et 
Rudolfus de Heydersheym, scabini ibidem et a. q, pl. 
(3Wit Siegel befi Huftjrefler« in grünem 2öad?fe.) 

Nr* 478. 

1317 (15. 5Rai.) Noverint, quod nos Hermannus et 
Alheydis, liberi quondam Hermanni calcificis dicti vor de 
gazzen, recognoseimus nos vendidisse domum nostram (in 
Marburg) cum fundo et area, sitam ex opposito domus aut 
scolis judaeorum, conliguam domui Conradi de Bidenkap, 
Arnoldo de Gambach, Mecclen ejus uxori et eorum haere- 
dibus, pro xi. marcis denariorum. — Testes: Echardus, Kolis, 
Hartuugus, Beuningus, Ernestus, scabini in Marpurg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XVII, idus maii. 

(Kit Siegel ber Stabt 9Jiarbnrg.) 

Nr. 479. 

1317 (4. 3uli.) Nos soror Agnes abbatissa et con- 
ventus sanetimonialium in Throno recognoseimus, quod nos 
monasterio de Arnsburg pro ccx. marcis den. col. vendi- 
dimus omuia bona nostra ac iura, circitcr ad novem mansos 

T 

aestimata, in villa Acruftele sita. 

Dat. a. d. M.CCC.XVII, in translat. b. Mart. episc. et conf. 

(ÜJM Siegel ber «uefleflcr in grünem SBac^fe.) 


Helten baf., wobei ftcf> 9lbt 3^an $ur Seijhtng eines förpcrlidjen 

dibeS über feine Otedjtc baf. gegen bie gen. Öemetnbe erbietet. (ÜXit 

Siegel ber 2Ui$freIler.) 

2tuffdjrift; huic juraniento renunciavit communitas de Akruf- 

tele in praesentia Kunonis et Jacobi dicti hlobiloucb, Yolradi de 

Esshiburnin, fratris H. de Shonowia et pluriin. alior. in stupa 

ejusdem Heinrici. In crast. Andreae apoat. (1. £ec.) 
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Nr. 480. 

1317 (10. 9Ro».) Ego Cunradus dictus Jasberger de 
Waltrathusen et Agnes mea conthoralis profitemur, quod 
vendidimus ßerardo dir t o Shudze , Alcydi suae uxori . eorum- 
que haeredibus, opidanis in Nydhe, vi. maldra siliginis an- 
nuorum reddituum, super curiam nostram in Waldrat hu- 
sen, et super universa bona ibidem ad eandem curiam per- 
tinentia. — Testes: Cunr. Anzugel, Petrus Nybylunk, 
Gerwardus, Gerlacus Kulstezer, scabini in Nydhe, Cunr. dictus 
Grawe, Wasmudus piscator, Gerardus Faber et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XVII, iv. idus novembris. 
(2Rit Siegel ber ©tobt «Ribba.) 

Nr. 481. 

1317 (19. 9tot>.) Nos soror Cunegundis abbalissa et 
conventus sanetimonialium in Patenshusen profitemur, quod 
nos ii. den. col., quae nostrae ecclesiae annuatim solvebat Hein- 
ricus dictus Schurweder et soror ipsius, cives wetflarien- 
s e s ex quibusdam bonis ipsis haereditarie attinentibus, dedimus 
monasterio de Arnsburg, in cujus census recompensationem 
idem nobis tradidit alios ii. den. col. annui census. 

Dat. a. d. M.CCC.XVII, in die b. Elizabeht matronae glor. 
(2Htt Siegel ber Sluöfiellcr.) 

Nr. 482. 

1818 (i, San.) Ego Heinricus dictus Kantappe et Ry- 
lindis uxor mea, cives in Geylnhusen, profitemur, quod ven- 
didimus monasterio in Arnsburg super domum nostram, quam 
inhabitamus , redditum ii. marcarum den. , ipsis vineam nos- 
tram in monte versus villa Heczis ducente sitam, quae 
vulgariter der fridat nuneupatur, pro subpignore dantes. — 
Testes: Wernherus Goltsaccus, Syfridus de Breydinhach, 
Wernherus et Eberhardus fratres, nati dominae Gudae quon- 
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dam de Sclbolt , Hart man nus de Breydinbach , Johannes die- 
tus Goltsac et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XVffl, kal. januarii. 

(üRit Siegel ber ©tabt ©einkaufen.) 

Nr. 483- 

1818 (12. SKätj.) Nos sculletus, castrenses, et sca- 
bini opidi in Lyeche recognoseimus, qnod Paza, relicta quon- 
datn Mengoti dicti Bonemesere, Cunradus et Johannes Ii Iii 
sui , Kunegundis et Alheidis filiae suae , et Heinricus Vrhane, 
gener ejus, maritus Kunegundis praedictao, curiam cum 
omnibus aedifieiis suis ipsorum in opido nostro praediclo 
Lyeche, infra medium curiae quondam Rudolphi molendi- 
narii et curiae domini Eckelonis sacerdotis , vicarii ecclesiae 
Lychensis, sitam, monasterio in Arnsburg vendiderunt pro 
xxxiv. marcis den. et pro i. maldro siliginis annui reddilus, 
in quo eklem, ralione bonorum in Alpach inferiori si- 
torum, ad praesens pro xxx. sol. denar, sibi et haeredibus 
suis jure emphiteotico per praefatos religiosos concessorum, 
supradicta Paza et haeredes sui annuatim fuerant obligati, 
partim commutarunt titulo merae proprielalis , a praedictis 
religiosis in perpetuum possidendam. *) — Testes: Hel- 
wicus sculletus, Dammo et dictus Meisinbuch, milites castren- 
ses, Cunradus carnifex, Albertus faber, scabini, Cunradus 
lapicida et Jacobus cives in Lyeche et a. q. pl 

Dat. a. d. M.CCC.XVIII, Gregorii papae. 

(SWtt eicßcl ber ttuftfleder.) 

JVr« 484. 

1318 (14. !Wat.) Nos frater Bcrtoldus commendator 
hospitalis fralrum theuton. domus in Marpurg, Volpertus 

T.h '('»H'iK'ütll/ 

*) Sluffdjrift: fidejustaores pro warandia nobis facienda et pro Job. 

filio ejus, qui nondum nd annos discretionis pervenit, sunt: Dammo 

miles de Burgh., Heinricus Vrhane gener ejus, et Cunradus filius 

cjusdem Pazae. 



Digitized by Google 



1318. 325 

- 

dictns Hosekin miles, scultetus in Frankin berg, caeterique 
castrenses et scabini in Marpurg recognoscimus , quod a. d. 
M.CCC.XVII1, in domin. q. cant. jubilate, Heinricus subdia- 
conus clericus in Attinderna vendidit monasterio in Arns- 
purg , pro xvi. marcis denar. col. jus percipiendi ad tempora 
vitae suae redditus annuos xvi. solidorum cum dimidio denar. 
col. de domo Friderici dicti zume Sluzele, ex opposito Ha- 
meiz in horto ceresorum, quod dicitur ofme steinwege, et 
de apotheca Jacobi dicti zume Gasinbechere , propc capcllam 
b. Godehardi in civitate Moguntina provenientes. — Prae- 
sentibus: fratribus Volperto plebano in Marpurg, Uudolfo 
diclo Rauhestin, Reimboldo de Attinderna, Wilhelmo de Co- 
lonia et Ruperto plebano in Kirchagein, sacerdotibus , necnon 
Widekindo de Widigenstein , Hartmudo dicto Scuzsper, Craf- 
tone dicto Rode, Ottone dicto Calfh et Henrico dicto Zol- 
nere, militibus, atque Ludewico dicto ex curia, magistro ci- 
vium, et Arnoldo dicto de Gambach, scabinis in Marpurg 
et a. q. pl. 

(TUt Siegel Der »uSjtefler, Der <Stabt SWarUurg unb 9iitterö Solpert 

von $o*eM>e!l.) 

Nr. 485. 

1318 (15. Sunt.) Nos scultetus, scabini, caeterique 
eives in Minzenberg recognoseimus , quod abbas et conventus 
roonasterii in Arnsburg bona sua in villa quondam Berg- 
heim sita, videlicet in campo versus Laumburnin i. juger 
juxta patibilum , item iv. jugera an der kclin , item ii. jugera 
in Superiori sulco in agro apud Petrum juxta viam Mynzin- 
berg; in campo gen der lachen ii. jugera i. virga vbir bi- 
rinkeimer wec, quando itur de Gulle, item v. virgae gent 
offe daz fohinriz; in campo vnder deme hasinberge, ii. 
jugera vnder deme berge juxta monachos, item ii. jugera 
by deme lobe, item dimidium juger eodem situ, item iii. 
jugera pratorum in Bergheim, locaverunt jure haereditario 
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Hyllae, relictae quondam Godfridi de Groningen, filü Wy- 
gandi quondam ibidem, et haeredibus suis. — Testes: 
Wernherus Cleinekouf , Wykerus de Hergerin et Anshelmus 
junior, scabini in Mynzinberg et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XVffl, Viti martiris. 

(SDa* Siegel ber *u«jhller fcWt.) 

Nr. 486. 

1318 (29. 3uni.) Innotescat, quod ego Eynolfus sa- 
cerdos, vicarius et campanarius ecclesiae wetflar., i. juger 
terrae arabilis, extra pontem dillenbrucken a sinistris viae, 
qua itur versus Dalheym, situm, agro Hermanni Monetarii 
junioris contiguum et officio campanariae ecclesiae supra- 
diclae attincns, Lodewico de Stochusen, oppidano wetflar., 
locavi pro vi. metretis siliginis. 

Dat. a. d. M.CCC.XVIII, iii. kal. julii. 

(TO Siegel ber gen. Älnfce.) 

Nr. 487- 

1318 (13. 9^0ft.) Nos praepositus et conventus mo- 
nasterü in Schiffinburg cupimus fore notum, quod propter 
gravissima debitorum onera Conrado et Henrico consangui- 
ncis, militibus de Elkerhusin , nostram curiam dictam Swal- 
heym prope villam Berstat pro pignore nomine debitorum, 
quibus dictis militibus astringimur, salvo tarnen jure et prae- 
benda plebano ejusdem curiae, obligavimus. — Testes: Se- 
nandus de Busecke miles, Franko de Lyndene armiger, 
Gerlacus et Erwinus fratres, scabini in Gyzzin et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XVIII, fer. ii. prox. p. fest. b. Mar- 
tini episc. 

CJWtt Sieget ber MfteUer.) 

Nr. 488. 

1818 (5. $ec.) Nos Wigandus de Alpach, Johannes 
de Kien, castrenses in Frideberg, Crafto dictus Scabe, 
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castrensis in Staufinberg, milites, et Jungo de Limpurg, 
scabinus in Frideberg, profitemur, quod Dylo de Alpach 
armiger, nomine suo et Helhnburgis uxoris suae nomine, 
recognovit, quam et nos ex testibus et instrumentis vidi- 
mus et aadivimus , quod nihil omnino juris sibi et uxori suae 
praedictae vel cohaeredibus ejusdem uxoris suae compe- 
teret in bonis in vüla Anninrode sitis, per piae memo- 
riae Heinricum militem dictum Schabe nomine testamenti 
monasterio in Arnsburg legatis, hactenus quoque possessis 
ab eisdem. — Testes: Heynemannus de Dorheym sculte- 
tus , Heinricus de tempore scabinus in Frideberg , Cunradus 
de Alpach cum cicatrice, Wiglo de Alpach, Heinricus de 
Alpach, armigeri et q. pl. f. 

Dat. a. d. M.CCC.XVffl, in vig. b. Nycolai episc. et conf. 
(SWlt «Siegel ber AuSfieller.) 

Nr. 489. 

(1818). 3Mt ifl baj fetgerebe »rotten £cbettige »on 
SKorle, baj fe gefejt $at: (bie 93etmä<f)tmffe, fcie in ©elb 
befielen, geföatyen an naa>benannte ^erfonen:) 3u bem 
Grfiin ju (Sluinfiat bem ^robifte — bcm perrer — bcm priolc 

— tyern SRubulfe — ben anoern prifteren — ben »rotten $u 
(Sluinftat — Sugarte minö bruber bester $u ereme Sibe — 
an ben bu 311 SKenje $u f. Sftertyne — ju »nftr »rotten an 
ben bu — au Sllbinmunftere — ben SBrebieren — ben bar* 
fu^en — ju f. <5tf)effane — gu f. Slngnefe — 3U f. klaren 

— ju 2)alen — ju ben SGBifainfrotten — $u granfinfurt ben 
*ßrebieren — bruber 2öiganbe »on 5Ru»eren — ben SBatfujen 

— bruber ©inerebe — ben SGBifjinbruberen — ben 2Öifeenfro* 
tten — fyexn SBerbulbe bem Dekane — @lia)eme gefeflen be 
pxiftm jtnt $u ber parre — $u »njtr »rotten — ener Kumten 
bt ben barfujjen be ber perrer befennet — $u fribeberg ben 
©arfujjen — 93ruber *ßetere — ben Sluttefitlneren — bem 
$riole — t. »erbung Henninge ben ia) faufte ju ber »rotten 
tneffe in ber bürg, ben min bruber fal begabin — an be 
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*ßarre *u »nftr »rotten — au bcr brugfen »ber be SBfe — 
SU bem ©»itale ben Stä)en — - ben ©ubin Öubin — au 
ber parre bcm perrer — elia)eme priftere »f bct parre ben 
gcffütn — §U Söcrflar bcn ©arfu^en — an bcn bu au bcm 
(Stifte — au ©runenberg bcn S3arfu?acn — &u bcr parte ~* 
§u Sftarburg ben SBrebieren — bcn SBarfujaen — bruber SRu* 
praa)te eme Söarfuj — bcn «Sieben in bcn ©pital — bcm 
»on £elfmberg mime neuen — bcm »on «Birminnc — ben 
Herren ju bcm Dufjcn fyuS — au ©elinljiiftn bcn SBatfuaaen 
bruber ßrnefte bcm löarfu^en — ben »rotten au £ainoutte 
— bem Softer au Sllbinburg — miner fujter boa)ter (baf.) 
SU (£reme Sibe — au IDorlar — bcn 3ungfron>en »on Sie* 
berg Ijetn (SraftiS fufteren bcö niftclin »on Sftorle — ju 
©a)iffinburg — minö bruber boä)ter (baf.) — au £a$cbur* 
nen — ju halberen — _ju SBerberg — au Raffele ju mane* 
berge bem fonuent, aKba baa fummenburis fuftcr — ju SBlan* 
finautte — alba «£)ilbegarte »nb £ebettige — au gulbe in be 
bürg — in bcn fonuent $u 5>enfffte. 3« ßonrabteborf — 
Slgnefe »on SBomcrföem miner Niftclin (baf.) — ju f. 2Ra* 
rienburnen — au (Sngilbai — #ebcttige alba mtne« feberin 
boä)ter — ju *Pabinff)uftn — Griebe »on 33elbirfl)em — au 
bcm SRetirf — §u bcm Xrone — »ir ©erbrube »on SRinjin* 
berg — gjftngarte — 5lgnefe minö bruber boa)ter — fyern 
Sßiganbe bcr minä faber ttartete — *u Slrnifburg — »f mime 
3arge$ibe »nb »f min* tyufttirtiö Ijern (Sunrabte »on 9ÄorIe» 
3u (Srbaä) bem Slppete — bem fawiteic au gribeberg — au 
Oioftborf — $u (Sffebumen — Slmu(be firä)geaaere — w 
(Stljenfurt — bem gerrere »on ©rebele — bem gerrere »on 
Sftorle — berbulbe bem ©a)uUere — ©erwarte bem perret 
»on Surinam — bcm perrer »on (Sattle — bem perrere 
ju 93in'nfyem -~ tyern £enrta)e m Salbrabetyufm — f)ern 
Johanne »on Olfc — fyem (Eunrabe bem gefetlen ui JDurn* 
l;em — §ern Gunrabe be gefeliin in bct bürgen bud? — m 
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9tobef)eui an bem bu — f)trn ©merebe bem peaer ba? ©ra* 
feltbert boj fliegte. 

(Da« ©iegtl fttrft.) 

Nr. 490. 

• I 

1919 (21. 3an.) Nos scultetus, castrenses, scabini, 
universique cives opidi in Mynzinberg cupimus fore notuin, 
quod cum abbas et conventus monasterü in Arnsburg nobis 
pro ampliaüone eimiterii nostri versus thuguria seu scarras 
calcificum a parte aquilonari ecclesiae nostrae, domum, quam 
destruximus et areara, donarint, nos viceversa in recom- 
pensam domus seu areae praedictarum eisdem concedimus et 
de consensu dominorum nostrorum de Mynzinberg , qui jure 
fundationis ad praedicti monasterü negocia promovenda ar- 
cius sunt astricti, permittimus, quod praedicti religiosi vicum, 
viam seu transitum ad ascensum muri ambientis praefalum 
opidum nostrum, per curiam ipsorum, quam quondam magist er 
Wykerus faber falkastrorum habuit, nunc vero per dictos 
religiosos emptam et antiquae curiae ipsorum juxta introitum 
portae versus Dreis c contiguam et unitam protendentes , 
possint ex utraque parte vectibus , portis et parieh'bus firmare, 
claudere et serare, ita sane, quod si incendii seu hoslilis 
obsidionis insultus pateremur, tunc nobis aperiendo portas 
suas praefati religiosi tenebuntur, ad ascendendum et des- 
cendendum murum praedictum, aditum reserare. Jnsuper 
si praedictae curiae contiguae ipsorum cum quadam area 
annexa in unam redactae fuerint, tunc ipsa curia et persona 
ipsam inhabitans, cum rebus monasterü ibidem depositis 
eadem libertate gaudeant, qua in civitatibus regalibus in Fran- 
kenvord et in aliis curiae, personae et res ipsorum de gralia po- 
tiuntur, hoc excepto, quod ipsa curia iv. sol. pro custodia vigilium 
civitatis nostrae Mynzinberg etxxx. den., ratione antiquae 
curiae ipsorum apud portam, solvet de fundo dominorum, 
ijjsis dominis nostris de Minzmberg, item xv. den. ratione 

i 
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curiac, quam magister Wyckems habuit, et de area, quae 
fuit der Kippclisin, consimililer de fundo dominis nostris 
de Mynzinberg, solvet curia ipsorum praedicta, ut a retro- 
aciis temporibus est consuetum. — Testes: Johannes de 
Beldersheim senior et Wernherus de Colnhusin, milites cas- 
trenses, Anshelmus senior, Wyckerus frater ejus, et Ans- 
helmus junior filius ejus, Lodewicus de Jnheidin, Wern- 
herus Kleinekouf, Cunradus de Hergerin, Gebehardus, Wigan- 
dus de Butsbach, Happelo de Steinheim, Heilmannus filius 
Bertoldi et Johannes Gelin, scabini in Mynzinberg et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XIX, Agnetis virginis. 

(5RU eiegct ber etabt Mmnbtxfi.) 

Nr. 491. 

1319 (gebr.) Notum sit omnibus, quod ego Heynricus, 
filius Myae de Gruninberg relictae, existens famulus domini 
Angeli sacerdotis, commorantis in Arnsburg, tradidi Ber- 
toldo, fratri meo, iii. jugera terrae arabilis, quae propria 
pecunia comparavi in terminis villae Wanebach, quorum 
ii. jugera sita sunt versus Melpechere pade et i. juger an 
den Raderen , quae in praesenti colit Gotfridus scabinus de 
Wanebach, et ipse Bertoldus praedictus, frater meus, com- 
misit matri suae, Myae praedictae, illa iii. jugera , ut sibi inde 
provideat in suis necessitatibus , et ad firmitatem hujus facti 
Bertoldus et Mya dederunt scabinis de Wanebach vinicopium 
in testimonium praemissorum. — Testes: Guntramus de 
Wanebach, Ortwinus dictus Scolaris, Ortwinus de Durin- 
heym et Gotfridus, qui colit illa iii. jugera, scabini. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, circa purificationem virg. glor. 
(£aS Siegel ber Etabt ÜRhuenbera feb.lt.) 

Nr. 492. 

1819 (26. 9flats.) Nos Wintherus, Heinricus et Ger- 
lacus fratres , filii Heinrici dicti Ruzonis , accedente consensu 
uxoris meae videlicet Wintheri, recognoseimus , quod monas- 
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terio in Arnsburg una cum patre nostro praedicto dum adhuc 
viveret, vendidimus pro xvi. marcis den. xv. jugera pra- 
torum in terminis villae Wickinstad sitorum, quae olim 
ipsorum religiosorum fuerunt , et in concambio quodam nobis 
ab eisdem data fuerunt, recepimus quoque eadem prata a 
praefatis religiosis titulo conductionis colonarie pro nobis 
et nostris haeredibus pro xi. solidis col. den. census annui, 
ita quod eundem censum praesentcmus in curiam praepositi 
et conventus novi montis prope Fuldam in Fla n st ad. 
Dat. a. d. M.CCC.XIX, in crast. annuntiationis domini. 
(2Rit Siegel be$ $Ioficr$ 31benftafct unb beö <JHeban$ in Sternba$.) 



1319. (2flär$.) Omnibus innotescat, quod ego Herman- 
nus institor, civis wetflar. , communicata manu Hadewigis, 
uxoris meae, vendidi monasterio de Arnesburg bona nostra 
in Dudinhobin sita, videlicet curiam, pomerium et pis- 
cinam et agros sitos in der auwe in loco dicto an deine 
Ossinfleckin — in der kumarke — schussin den zueyn grundin 
— an deme Streckefoisse — an fern Jutten grabin — an 
deme nideren holzhuser wege — quae sadele proprie dici- 
tur. — Testes: Hermannus Selige et Gerlacus Madersele, 
scabini in Wetflaria et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, mense marcio. 



1319 (23. Slpril.) Nos Gerhardus comes de Solmse 
recognoscimus , quod omni actioni, quam adversus monas- 
tcrium de Arnsburg habuimus, ratione cujusdam facti temerarii, 
ut nobis videbatur, pereorumconfratres et complices eorundem 
in jurisdictione nostra perpetrati, ac universis causis, si quas 
contra eos habere possemus, pro nobis et germano nostro 
Marquardo, canonico babinbergensi , necnon pro .... con- 
sanguineis nostris , filiis quondam Reinboldi fratris nostri , 
quorum ad praesens ex causa justa dominio "praesumus in 



Nr. 493. 




23 
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jurisdictione c praedicta , renunciavimus.*) — Testes: frater 
Cunradus dictus Saccus rnonachus in Arnsburg, Bernhardus 
m(Ies de Gunse et Heidinricus de Elkirhusin, armigeri. 
Dat. a. d. M.CCC.XIX, Georgii mart. 
. :i > («Kit Siegel be$ <Un«fiefler*.) 

Nr. 495. 

1319 (2. 3uni.) $>ctö Softer föfieft eine gratemitat mit 
ber tlbtety gulba. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, sabb. prox. infr. oclav. penthecost. 
(SDM Siegel %bt$ unb 6ont>entS jh ftulba an grün u rotier Sdjnnr.) 

Nr. 496. 

1819 (24. 3uni.) Dythmarus episcopus gabulensis con- 
cedit monasterio in Arnsburg indulgentias xl. dierum. 
Dat. a. d. M.CCC.XIX, in die b. Johannis babtistae. 

(2>a6 Siegel fefrlt.) 

Nr. 497. 

1319 (25. Suli.) Nos Johannes de Beldersheim, residens 
in Rockinberg, miles, et Alheidis conjuges recognoseimus , 
quod monasterio in Arnsburg vendidimus pro Ixxxiv. marcis 
den. col. curiam nostram seu bona iu villa majori Lin- 
din sita, tilulo merae proprietatis possidenda.**) 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, in die b. Jacobi apost. 
(SKit Siegel ber Stabt SHinjenberg, beö 5luöfleflerö unb feinet SBerfoanbten 
be$ OMterS ©ottfrieb gen. t>on SSBeilburg.) 



*) 1319 (83. 9lpr.) ©leider %ex&lä)t beö ©rafen $einrid) »on Solrad 
gen. pon Söefrerburg unb feiner ÜHutter ßifa »en ber giw, ber 
SBütwe 9t. gen. 9l*ft. — 3 engen: frater Conradus dictus Sac- 
cus de Gridele rnonachus in Arnsburg, Bernhardus miles de 
Gunsc, Ysfridus, Lodewicus advocatus de Bruninfels et Conradus 
notarius dictus Lybcnauwe praedictae dominae. (SDtit Siegel ber 
t»org. ßifa, ba ©raf $einrtdj ein foldjeS nidjt fcat.) 
♦*) Buffdjrift: fidejussores warandiae debitae: Johannes de Rockin- 
berg, Godfridus et Helfricus fratres de Wy Iburg, mililes. 
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Nr. 498. 

1319 (1. 5lug.) Ego Angelus de Sassin, canonicus in 

Schiffinberg, filius Wolperti de Sassin, quondam civis in Grunin- 

berg, recognoscimus , quod monasterio de Arnsburg vendidi 

bona mea quondam in villa, quae West wich dicebatur, 

sita juxta Liehe, quae jure haereditario post obitum meorum 

parentum per sortem ad me sunt devoluta. — Testes: 

Heyno de Cornice, Fridebertus de Sassin, Dytmarus de Amene- 

burg, scabini, Rudolfus de Manzelar, Henricus Swinde eta. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, ad vineula b. Petri apost. 
(2Hit Siegel «flcflerS u. ber etabt ©rimberg.) 

Nr. 499. 

1819 (1. 2lug.) $aö Softer fdjüefjt eine graternität 
mit frem SBenebtctiner Softer (Schlüchtern, SÖütjburger ^töcefe. 
Dat. a. d. M.CCC.XIX, in fest, ad vinc. s. Petri apost. 
(2Jlit Siegel %bU u. donöentö fce« ÄI. e$lfi$tern.) 

Nr. 500. 

1819 (11. Slug.) Nos Heydenricus decanus ecclesiae 
wetflar., judex causamm monasterii de Arnsburch a sede 
apostolica delegatus, Fridericus scolasticus, judex üb eodem 
subdelegatus, et Richolfus, cantor ejusdem ecclesiae wetflar., 
assessor ab eisdem judieibus vocalus, recognoscimus , quod 
Elizabeth de Gunssa , nata quondam Emmerchonis villani ibi- 
dem, residens in opido Wetflaria, in figura judicii constituta, 
recognovit se ante plures annos monasterio de Arnsburg 
donatione inter vivos bona sua in villa Ebers tat sita, quae 
in praesenti Sifridus dictus Strohechin villanus ibidem jure 
colonario colit, et maldrum tritici et i. maldrum siliginis 
dedisse, in remedium animae suae et omnium progenitorum 
suorum, assignans praedicta bona in manus fratrum Hartmudt 
grangiarii et Epperti bursarii procuratorum praedicti monasterii. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, in crast. b. Laurencii mark 
CSDte Sieget ber StuöfteOer fe^en.) 

(ftotariatStajfcumeut.) 

23* 
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Nr. 501. 

1819 (14. Oft.) Nos Erwinus Leo de Steinfort , God- 
fridus et Heinricus fratres de Calsmunt, milites, recognos- 
cimus, quod monasterio in Arnsburg deputamus decimam 
nostram in villa majori Lindin et terminis ejus cedentem, 
nobis per Cunonem militem dictum Halbir, affinem nostrum, 
resignatam, ut eam de consilio officialis nostri, qui pro tem- 
pore fuerit, locent, et primitus de eadem decima et de ad- 
vocatia nostra in Aldindorf assumtis iii. maldris tritici, 
quae eciam eis deputamus, xxxvi. maldra siliginis et iv. 
maldra tritici tollant ad tempora vitae Cunonis praedicti, 
quamdiu vixerit. Insuper i. marcam denar. cedentem de ad- 
vocatia in Werdolphishusin eisdem religiosis deputamus, 
item ii. plaustra feni de prato nostro, scilicet Godfridi et 
Hcinrici pracdictorum, dicto in der Wenkebach juxta infe- 
rius Steinberg eisdem assignamus ad tempora vitae Cu- 
nonis percipienda, item x. anseres et totidem pullos, quos 
Bertramus de inferiori Steinberg de i. prato solvit annuatim, 
item de hominibus pertinentibus ad advocatiam in Aldin- 
dorf praedicti religiosi annuatim recipient, quamdiu Cuno 
vixerit, post obitum vero suuin praedicta omnia ad nos li- 
bere revolventur. — Testes: Hermannus heimburgus, Gerb, 
ofle deme frithobe scabinus in Lindin et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, dominica ante Galli. 
(TO eiegel ber Buweiler.) 

Nr. 502. 

1819 (19. Oft) Nos Syfridus dictus Stroichin et Guda, 
conjuges de Eberstat, recognoseimus, quod agros subscriptos, 
videlicet in campo versus Arnsburg i. juger situm apud 
agrum s. Nycolai, in campo of der steyngrubyn i. juger si- 
tum juxta agrum dominorum de Arnsburg, in campo versus 
Dreyse i. juger juxta agrum Gysilberti nigri situm, cum 
monasterio de Anisburg pro agris et bonis sub cullura aratri 
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nostri in Eberstat sitis, per Elyzabet de Gunse, natam 
quondam Emmerchonis ibidem ipsis donatis, commutavimus, 
recepimus quoque pro nobis et nostris haeredibus ab eisdem 
religiosis praefatos agros titulo colonario pro i. maldro tri- 
tici, quamdiu praedicta Elyzabet vixerit, post obitum vero 
suum ipsis annuatim perpetuo persolvendo. — Testes: Bal- 
demarus, Guntramus, villani in Eberstat, Conradus Kazzin- 
biz et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, in crast. b. Lucae cvang., in 
villa Ebers tat ante portam curiae dominorum de Arnsburg. 
(mit 6iegcl ber Statt 2Jitnaenberg.) 

Nr. 503. 

1819 (22. Dft.) Nos Irmingardis, relicta quondam Craf- 
tonis militis dicti Halber de Wuneckin , Hermannus , Gerlacus 
et Gernandus, filii mei, recognoscimus , quod monasterio de 
Arnsburg assignavimus bona nostra mere propria in villa 
superiori Morle sita, quae in praesenti Gerlibus dictus 
bi der lyndin, colonus noster, jure colonario colit, ut iidcm 
religiosi de eisdem bonis ante omnem pcnsionem nobis de 
eisdem bonis debitam xvi. octalia siliginis, in curiam suam 
Frideberg deducenda , quamdiu Cuno miles Halber de Gyzin, 
patruus praedictorum puerorum meorum, vixerit, qui apud 
praefatos religiosos sibi elegit mansionem, percipiant, item 
hortum , agrum, quem in praesenti a nobis Wenzelo molen- 
dinarius possidet, et curiam in cadem villa sitam, quam a 
nobis habet Rudolfus dictus Lange, eisdem religiosis tradi- 
mus et assignamus. *) 

Dat. et act. in villa Ebirstat, a. d. M.CCC.XIX, fer. ii. 
prox. p. fest. xi. millium virginum beat. 

(9Jiit Siegel ber ©urgmänner in &r(ebberg.) 

*) SDer Urfunbe &ängt ein $ergamentfheifen an folg. 3iu)alt$: 

Item nos Hermannus et Gerlacus fratres suprascripti recog- 
noscimus, quod religiosis de Arnsburg am am vini franconici cum 



Digitized by Google 



336 



1319. 



Nr. 504. 

1319 (11. 9?0D.) Ego Hermannus Halber armiger de 

Horgerin, natus quondam militis dicti Halber, nomine meo 

et omnium fratrum meorum, recognosco, quod monasterio 

de Arnsburg viii. maldra siliginis annuae pensionis et dimi- 

diam marcam den. dictam vulgariter forhure, tradidi, ut 

annis singulis, quamdiu patruus meus Cuno miles de Gyzin, 

qui apud praefatos religiosos intendit commorari , vixerit, de 

parte decimae villae Wanebach me contingente feodaliter 

a domino meo ... de Hanoywe, cujus literas super con- 

sensu suo infra quindenam praedictis religiosis debeo pro- 

curare, tollant. Insuper vi. anseres et totidem pullos de 

parte advocatiae per praedictum patruum meum mihi resig- 

natae, item amam vini franconici cum dimidia de vineis in 

Craftissolmese sitis, nobis per praefatum patruum nos- 

trum etiam rcsignatis, trado et assigno. — Testes: Cun- 

radus miles dictus fon deme Rode, miles castrensis, Ludo- 

wicus de Inheydin, Anshelmus junior, scabini, The. Wengez- 

zere opidanus in Minzenberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, in die b. Martini episc. 
(2JW eiegel bcr etafct SDltojenberß.) 

Nr. 505. . 

1319 (28. 9to&.) Judices s. mogunt. sedis recognos- 
cimus, quod Johannes pincerna, vicarius ecclesiae mogunt., 
recognovit se donasse monasterio in Arnsburg partem cu- 
riae suae in villa Vickere pro remedio animae suae et 
parcntum suorum. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, iv. kal. Decembris. 

(«Kit eifflel ttv WjMer.) • 

dimidia de vineis, per praedictum Cunonem, patruum nostrum, tra- 
ditis nobis, in Craftsol niese sitis, item vi. anseres et totidem 
pullos de advocatia in Richolviskirchin pro parte nostra no- 
bis cedentes, per eundem patruum nostrura nobis resignata, tra- 
dimus et assignamus. 

Datum ut supra , quia per subreptionem ista fuerunt obmissa. 
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Nr. 506. 

1819 (26. $ec.) Nos Rudolphus dictus Ryseman et 
Methyldis conjuges, cives in Mynzinberg, recognoscimus, 
quod monasterio in Arnsburg vendidimus pro iv. marcis den. » 
cum dimidia domum nostram, quam inhabitamus , conliguam 
domui quondam Wygandi carnificis, infra muros opidi Myn- 
zinberg sitam, cum omnibus juribus et appendiciis, rece- 
pimus quoque praedictam domum a praefatis religiosis titulo 
emphyteotico, et jura dominis nostris de Mynzinberg debita 
debemus expedire. *) — Testes: Lodewicus de Ynheidin, 
Anshelmus junior, scabini, Heinricus Rufus carnifex, et . . . 
dictus Rufus, sororius meus, cives in Mynzinberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XIX, in natali s. Stephani. 
(ÜHit eicgct b«r ©tabt SWin^enberß.) 

Nr. 507. 

1820 (1. 3cm.) Nos Johannes dictus Groppe de Bel- 
dersheim miles et Paulina conjuges, residentes in Mynzin- 
berg, profitemur, quod vendidimus monasterio in Arnsburg 
pro xlviii. marcis denar. mansum unum de bonis nostris et 
agris in terminis villae Lindin majoris sitis, sumendum 
et infra instans tempus mediae quadragesimae , qua cantatur 
laetare, dividendum et eis assignandum, titulo mere proprie- 
tatis ab eisdem religiosis in perpetuum possidendum , et non 
obstante indivisione bonorum nostrorum praedictorum prae- 
senti a manso praedicto ex nunc praefatis religiosis jus 
proprietatis ad mansum plenum donamus. **) — Testes: 
Wernherus de Colnhusen, Gerlacus de Dreise, milites, Wern- 



*) 2luffcf)rift : fidejussores debitae warandiac: Bertoidus Rufus soro- 
rius suus et Heinricus Rufus carnifex. 

*) 1380 (7. 3an.) befenttcn bie obg. dljeleute, bajj n?cnn fte bic »org. 
«Vubc innerhalb jwcicv um bie bejrtmrate »Summe mdjt ein* 
löfcn würben, fötale bcm Äloficr ocrblciben foflc. (2)i(t Sieget 
be$ Nußfieflerd.) 
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herus Cleinekouf , Lodewicus de Ynheidin et Anshelmus ju- 
nior, scabini ibidem et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in circumcisione domini. 
(«Kit Siegel be$ HuSfteflerö, ba$ ber ©tabt 2flinjenberg fe&lt.) 

Nr. 508. 

1320 (13. 3an.) Nos Gysilbertus , Kunzelinus, Nuzyl, 
Bada, Guda, Jutta, Sophia, Gela, liberi quondam Peregrini 
armigeri, residentis in Glypberg, Johannes de Weseke, ma- 
ritus Gudae, Keynhardus de Lüne , maritus Juttae , Heinricus 
de Endebach, maritus Sophyae, recognoscimus, quod omni 
actioni contra Cunonem militem dictum Halbyr , rcceptum in 
Amisburg, et idem monasterium, ratione injuriae per eun- 
dem Cun., ut credebamus, praedicto Peregrino, palri seu so- 
cero nostro, illatac, renunciamus. *J — Testes: fratres 
Hartmudus et Johannes, monachi in Amisburg, Vlricus de 
Konegisberg, Thyle de Beldirsheim, milites, Petrus dictus 
Sturzekop opidanus wetflar. et a. q. pl. 

Dat. in Castro Kalsmunt, a. d. M.CCC.XX, in ort. 
Epyphaniae ejusdem. 
(SDüö ©tegel ber ©urgmönner in tfalfmunt ift afrgerifien, bte ©iegel 

©ottfrteb«, Surgmannö baf. u. %W\>9 ». 9?el!eröbeim, mhxS, fangen 

an. Die %ui\ttttex &aben fein eigne«.) 

Nr. 509. 

1320 (22. 3an.) Nos Hildegcrus et Hilla conjuges, 
cives in Lyche , nolum faeimus , quod a monasterio in Arns- 

*) 1347 (5. 3uni) beraten 93ernljelm Stujet, Sßitgertned Sotyn von 
©Hperg, «nb 3°& fln üon SBiffe» feiner ©djwejter ©o&n, SSeweltnge, 
»feber&olt auf J e &* föorberung an baö ßlofier, oor ben ß^gen: 
©vebe 93ernl?arb »on ©clmjje, brubir SBomolbe (Sommenture p 
SBitfcIe. tyern $einrid)e Ijern ©ebefribeg fune, Oern $einr(dje Ijern 
$>etnri<fce8 fune, fjern $eiurid>e Q3ranbane, klitteren, burgmannen gu 
ßalfmunb, fyern 2J?arfHn von Staufen, fyern Gräfte ©cfyaben, &ern 
$bütw>$ »on (Salfmunb ßanonidjtn {H SBetflar u. a. m. (ÜRit 
Siegel be8 ©rafen ^-öernljarb unb ber <Stabt SBefctar, ba$ Siegel 
ber U3urgmänner in (Eatömunb fe&tt.) 
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bürg doraum eorundem in opido Lyche juxla dyversorium 
seu domum negotiationis seu fori versus partem aquilonarem, 
et domum Wigandi carniflcis a parte orientali sitam, con- 
duximus jure haereditario pro xxx. sol. denar. census annui, 
cellarium quoque, quod nos sumtibus nostris inibi aedifica- 
vimus, et omnia aedificia, quae in eadem domo fecimus, su- 
pradictis religiosis pro hypotheca obligamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in die b. Vincentii mart. 
(Das eifgel ber 6tabt Sicfc fe&lt.) 

Nr. 510. 

1320 (23. San.) Nos Bertholdus dictus Rode et Hyl- 
deburgis conjuges recognoscirnus , quod nos Lodewico de 
Inheiden et Anshelmo de Gambach juniori, scabinis, i. mar- 
cam denar. tenemur ministrarc , in cujus census cerlitudinem 
agros, hortos, prata sita infra sepes ante silvam, quae 
dicitur Eynloch,*) et ii. jugera arabilis terrae extra sepes 
locata, quod quondam Wencelo dictus Ryche possidebat, 
pro subpignore obligamus. — Testes: Wenzelo dictus Clei- 
nekauf, Wikerus de Hergeren, Happelo de Steinheim, sca- 
bini, Jacobus et Dylo, scabini in Treyse, Lotzo dictus JVy- 
belung et a. q. pl. 

Dat a. d. M.CCC.XX, fer. iv. prox. a. conv. b. Pauli apost. 
(TO etcßel Der etabt 3Kinaenberg.) 

Nr. 511. 

1320 (26. 3an.) ffiir £artmut 6aMtqefper, 3of)an 
fcon S3elbirfT)e^m , rittcre, ratlube, fcnb ©criad) fcen Sunberf 
etyn rittere, ein obivman in ber jwctytmge, bic I)ct (Eunrat 
»on @lf häufen tmb f)er Liberia) 8a)uqei>er, I)et Sobewigiö 
fon »on 9ßronf)ufen, rittcre, f)ant geljabtt sntme bi SRolen 
j» 5Romi6torf tmb frmme alliä baj, ba$ bar $x> f)ox\t f fpre* , 
ä)m, ba$ n>ir tm£ beS itt>arin f)an, baj f)ir (£unrat »on (Sl* 

■ 

_ ___________ ________ ________ _____ ____, ___ __________ _________ 

*) S3ei ONinjenbcrg. 
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f häufen an berfelbin SMen fetyn retlj infjat, Wir fprectyin 
aua) , baj t>et Liberia) fal gebtn fyern (£unrate t>or ein pfjert, 
ba$ f)e &erlo$ t>nb »or jtnen ftyaben rü. marg peninge. 

©. n. (&f)T. geb. m.CCC.rr, a. b. anb. bage p. convers. b. Pauli. 
(3Hit ©ic Ä eI ber «uifbOer.) 

Nr. 512. 

1820 (19. gebr.) Nos Andreas hersfeldensis ecclesiae 
abbas recognoscimus , quod de consensu nostri conventus, 
perspecto nostro meliori in hac parte, item pro c. marcis 
argenti in emptionem castri Geb es e conversis, item pro 
cx. libr. den. fuld. in emptionem molendini ante valvam s. 
Petri Hersfeldiae et in aedificia murorum in Landeckc 
et in Kreineberc notorie exponitis, item pro xxxvi. mar- 
cis col. den. in redemptionem officii villicationis in Ho- 
hungen utiliter distributis, nobis per Heinricum de Heringen 
militem, fratrem nostrum, in prompto traditis, nos eidem Hen- 
rico, Hermanno ac Friderico, fratribus nostris et eorum 
haeredibus officium villicationis in Hohungen cum omnibus 
juribus et pertinentiis suis vendidimus justo feodi titulo, ex- 
ceptis tarnen jure patronatus parochialis ecclesiae et bonis 
infeodatis ibidem , nihilominus censu annuo vi. libr. hallensium, 
qui vulgariter winschar nuncupatur, ad communcm mensam 
nostri conventus pertinente, ea tarnen conditione, quod 
iidem Henr. , Her. ac Frid. idem officium villicationis nobis 
vel nostro successori quandocunque voluerimus vel voluerit 
et ecclesiae hersfeld. revendere debebunt pro dicta pecuniae 
quantitate. — Testes: Simon, s. Joh., Heinr. s. Pet., Meinh. 
in Lacu, Lud. in Croceberc, praeposili nostri, Henr. Schei- 
deman, Henr. de Heienrode, Ber. Cyppernol, Henr. Silber, 
oppidani nostri hersfeld. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, xii. kal. marcii. 

(Vidinms de 1320.) 
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Nr. 513. 

1820 (22. gebr.) Nos Ditwinus dictus Banseche de 
Butsbach, filius Heinrici Bansechen, et Methildis conjuges, 
cives in Frideberg, recognoseimus, quod monasterio in 
Arnsburg vendidimus agros nostros in terminis villae Buts- 
bach sitos, videlicet in campo versus Gridele i. juger an 
Gridelere wege, item in campo versus Wyzele ii. jugera 
by der lachen, item in campo versus silvam i. juger obe- 
wendic des haugis apud Cunradum de Mardorf, item i. agrum 
dictum der lange mudolf, ad colendum quoque, agros prae- 
dictos reeepimus a praefatis religiosis pro i. maldro siliginis 
jure haereditario. — Testes: Johannes Ditwini quondam 
filius et Johannes Angeli de Gruninberg, cives in Frideberg, 
Hartradus Beier dictus Cyntgravius et Heinricus Sapiens de 
Butsbach et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in kathedra s. Petri. 
(2JM Sieget ber €tabt ^riebberg.) 

Nr. 514. 

1320 (19. Styril.) Nos Fridericus scolasticus ecclesiae 
wetflar., Sifridus archipresbiter et Ludewicus plebanus wet- 
flar., Bernhardus de Gunsse miles et Johannes notarius pub- 
licus recognoseimus, quod a. d. M.CCC.XX, xiii. kal. maii, 
in nostra, magistri Johannis de Flore capellani capellae s. 
Walpurgis in Wetflaria, et fratris Guntrami commendatoris do- 
mus theotonicae in Wetflaria praesentia, in curia ejusdem 
domus juxta cellarium, frater Reymboldus, sacerdos ordinis 
fratrum domus theotonicae apud Marburg, tunc Wetflar. in 
dicta curia existens, constitutus, mediante fratre Johanne 
de Grunenberg, monacho in Arnsburg, a nobis requisitus, 
quid sibi de quibusdam bonis sitis in Wickere constare 
videatur, qui frater Reymboldus dixit, quod si magister Go- 
belo , olim frater suus carnalis , cantor ecclesiae s. Johannis 
mogunt., intestatus decessisset, quod ad eum et Friderunim, 
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ejus sororem, omnia bona de jure devoluta fuissent, inter- 
fuisse quoque so asscruit , quod abbas et conventus in Arns- 
burg cum Henrico clerico, cognato suo, nato Henrici de Curia, 
cui praedictus frater suus bona sua in Wyckera sita legarat, 
assignans bona eadem religiosis praedictis, se amicabiliter 
composuerunt et omne jus sibi competens in bonis prae- 
dictis , transtulit in religiosos memoratos , unde publice pro- 
tcstatusest, praedictum fratrem suum non sine haeredibus 
decessisse , nec bona sua sie esse publica , quod merito sint 
fisco conscribenda , cum in eum et sororem suam praedictam 
aut 'alios proximiores haeredes suos fuerint devolvenda et 
sibi de jure succedere debeant ex intestato.*) 

(2Jiit ©leget ber Slnöftcflcr , bie beiben Ickten in grünem 5Bad)fe.) 

(9letartatc*infrrument.) 

Nr. 515. 

1820 (29. StytiL) Nos scabini, consules, cacterique 
cives in Ameneburg recognoseimus , quod Wygandus diclus 
de Martorf armiger, castrensis opidi memorati, recognovit, 
quod bona sua in terminis villae Lyn diu majoris sita, 
quae Hermannus dictus Heynburge habuit hactenus, cum 
pertinentiis suis, monaslerio in Arnsburg, sub forma con- 
cambii , pro bonis eorundem religiosorum in Bobpin husin 
sitis, quae Cunradus cognomento de Barthinhusen quondam 

*) 1320 (11. 9iot>.) »erbtet #efnri$ »on Sittenberne, Jtloflerbruber 
in Seile bei ffiürjburg auf feine föcdjte an bie SBcrlaffenföaft beö 
morgen, ©obelo, Dormals Notars ber ©tabt SKainj, feines SatcrS 
SBruberö. (9JM Siegel beS flbta »on (Seile.) * 

1322 (18. Ott.) (gbenfo vergiften ©ottfrteb t>. (Swenfrein unb 
feine ©em. ßoretta, auf alle ifjre klagen gegen ba8 Älofrer Statt« 
bürg, rütffidjtlid) ber gen. ©üter in i&rem 2)orfe SBtycfere, unb 
erflären, Den beö tflofterS (Bütern, in (Jbernffjelm gelegen, 
welche eö »on Diubolplj gen. »on Uberberg, Sürgerö $u Wlain$, 
erfauft tyat, feine Abgaben ergeben $u wollen. (2Jtit ©iegel ©ort; 
frieb« unb feiner ©emaf>l(n in grünem SBadjfe.) 
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coluit, ipsis religio sis donavit, resignans cadcm bona cum 
omnibus liberis suis, videlicet Cunrado de Martorf , Wlperto, 
filiis suis, Antonia et Hyldegarde, filiabus suis.*) — Testes: 
Dytmarus de Selheym, Ludewicus de Selheym, Gerbertus, 
Dytmarus, scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, Ruperti abb. et conf. 
(2RH €iegel ber ©tabt Amöneburg.) 

Nr. 516. 

1320 (4. Sttai.) Johannes papa (xxii.) confirmat pri- 
vilegia monasterii de Arnsburg.**) 

Dat. Aviniöni iv. non. man, pontif. a. iv. 

(DaS 23lei fcängt an rotfc u. gelb fettmer 6d>nur.) 

Nr. 517. 

I 

1320 (11. Sunt.) Nos Theodericus dictus Wengescere, 
civis in Mynzinberg , et Heilmannus , filius meus , profitemur, 
quod monasterio in Arnsburg vcndidimus domum nostram 
in vico curruum oppidi Mynzinberg, sub uno tecto cum 
domo eorundem reliViosorum sitam. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, Barnabae apost. 

(mit Siegel Der <£tat>t üflinjenberg.) 

Nr. 518. 

1320 (13. 3uU.) Nos Heinricus dictus Quiddinbaum 
miles et Friderunis conjuges, in Melpach residentes , recog- 

*) 1380 (85. Slpril) willigen Sodann SBävpner gen. von 2JJarborf, 
wo&nljaft in ÜJiui*d)int>eim, ©ruber be$ »erg. SBiganb, unb gtbijta, 
bleute, in *orfref?enben £auf<f> ber groifc^en tynen gemeinfdjaft; 
tiefen ©fiter. (2>a3 Sieget ber etabt SKingenberg ift abgeriffen.) 

1380 (4. u. 14. 9tug.) befennt ber mg. Sgganb »on Martorf, 
jRttter, ba9 ber vorg. Jpermaun gen. &cqmburge, fein unb feines 
öruberö Sannes in gtnben $ad>ter, bie »org. ©iiter bafclb|t nadj 
golonatrecfct beftfce. {Tlit bem fl. ©ericfytöftegel ber ©t. Amöneburg.) 
**) 1388 (88. <DJat) befiehlt berfelbe ben 93ifd)öfen in 2Bür$burg unb 
SKainj, bae Älefrer in feinen ftretyeiten $u fdjfifcen. Dat. Avinioni 
v. kal junii, pontif. a. iv. (Das ©lei fcängt an tjanfner @d>nur.) 
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noscimus, quod vendidimus monasterio in Arnsburg omnia 
bona nostra in villa Als tat sita, cum quibusdam marchiis 
nostris seu jure secationis lignorum in silva Gambach, ac 
universis aliis juribus et pertinentüs suis. — Testes: Rulo 
scultetus, Wykerus et Cunradus de Hergerin et Cunradus 
Katzinbiz, scabini in Gambach, Guntramus Arnheimere, Gyplo 
Herbordi et Eklo de Aistat colonus eorundem bonorum, Lod. 
de Ynheidin , Wernherus Cleinekouf et Anshelmus junior, 
scabini in Mynzinberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, Margaretae virg. 

(«Kit Siegel bet etabt 3Kinjenbcrß.) 

Nr. 519. 

1820 (10. 2lug.) Nos Gobelo, Yrmintrudis conjuges, 
Cusa soror et Hermannus fihus de quodam marito priore 
Yrmintrudis jam dictae, dicti Krebiz, recognoscimus , quod 
omnibus actionibus, nobis ratione bonorum nostrorum in 
Lyndehe et fructuum bonorum eorundem contra Cunonem 
militem dictum Halber et monasterium Arnsburg, in quo sibi 
elegit mansionem, competentibus , renunciavimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in die b. Laurentii mart. 
(«Kit etcget ber etabt ©iepen.) 

Nr. 520. 

1320 (11. Slug.) Nos Lutherus dominus de Ysenburg 
et Ysingardis conthoralis nostra recognoscimus , quod curiam 
in villa ... S elter se prope oppidum Gyzin, sub nostra 
jurisdictione sitam , quam Kuno miles dictus Halbir et Hede- 
wigis uxor sua monasterio in Arnsburg contulerunt, in ea 
libertate, qua Kuno et Hcdewigis sunt gavisi, deinceps et 
ammodo volumus permanere, ejusdem curiae libertatem de 
ipsis in antedictum monasterium transferentes , sane quod 
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ipsa et caltor ipsius, qui pro tempore fuerit, a sturis et 
angariis ammodo sint excepti. 

Dat a. d. M.CCC.XX, in crast. b. Laurent« mart. 
(2JM Siegel ber 9lu«fleaet) 

Nr. 521. 

1320 (14. 2lug.) Ego Wilhelmus de Leilgesteren dictus 
Gerunch recognosco , quod ob preecs fratris Hartmudi, mo- 
nachi in Arnsburg, cognati mei, renunciavi omni actioni, 
quae mihi contra Cunonem militem dictum Halber competit, 
asserens , mihi per ipsum de dampnis , debitis et injuriis esse 
plenarie satisfactum, nec mihi seu haeredibus meis aliquam 
contra ipsum vel monasterium Arnsburg, ubi elegit man- 
sionem, de jure compelere actionem. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in vig. assumtionis virginis. 
(2RU Siegel ©ottfrieb* gittere »on Galfmunt.) 

Nr. 522. 

1820 (26. (Sept.) Ego Gotfridus de Hotzveld miles, 
officiatus in Marpurg, notum facio, quod cum miles Bern- 
hardus dictus Kolbe , Johannes et Ludewicus, filii sui , contra 
militem Cunonem dictum Halbir, residentem in Arnisburg, 
et contra idera monasterium, super quibusdam bonis per 
dictum Cunonem quondam, ut asseruerunt, ipsis injuriose 
ablatis , et super quibusdam aliis dampnis moverent materiam 
quaestionis, et in me partes jamdictae tanquam in arbitrem 
compromisissent , de consensu partium earundem Craftonem 
dictum Scabin et Frankonem de Lyndin, milites, assumens, ut 
inquirerent de meritis causae, statuo et pronuncio, quod 
Cuno et monasterium Arnisburg praedictis Bernh., Jo. et 
Lud. nie Iii 1 omnino tenentur, nec ipsis in aliquo obligati 
existunt. — Testes: Heinricus dictus Kalp, Fredericus de 
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Indagine, milites , Ludewicus dictus Kalp canonicus ccclesiae 
fritzlar., Bernhardus notarius de Marpurg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, fervi.a. fest. b. Michaehlis arch. 
mit Siegel be« Hudtfefler*.) 

Nr. 523. 

1320 (8. Oft.) Nos Johannes Wanbult miles, Emicho 
de Stedin, arbitri, et Happelo de Eichin armiger, advocalus 
in Wneckin, ab eisdem arbitris pro media seu tertia per- 
sona assumtus , recognoscimus , quod cum inter monasterium 
in Arnsburg ex una, et Guntramum, Lodewicum et Hein- 
ricum fratres de Stedin, filios quondam Alberti de Stetin, 
ex parte altera, quaestio verteretur, ratione quarundam men- 
surationnm factarum in agris praedictorum religiosorum in 
Wyckinstat sitorum, Guntramo, Lodewico et Heinrico 
fratribus pracdictis, militibus quoque ... de Horbach, do- 
minis ipsorum, nomine eorundcm dicentibus, quod in una 
mensuralionum praedictarum Albertus pater fratrum prae- 
scriptorum deceptus , plus debito persolverit religiosis prae- 
dictis, et in hoc patrem suum et se gravatos asserentibus 
minus iuste, pracdictis vero religiosis allegantibus , quod 
praedictae mensurationi occasionem non dederint et absque 
omni dolo pensionem suam sie sibi datam reeeperint bona 
fide, tandem partes praedictae in nos compromiserunt , ut 
causam decideremus, nos igitur pronunciamus , praedictos 
religiosos nihil debere actoribus memoratis, ipsos ab impe- 
tilione aclorum praedictorum totaliter absolventes. — Testes: 
. . . plebanus in Sterrinbach , Wernherus sacerdos de Wne- 
ckin, Hermannus de Bergin, Thilmannus de Dorfeldin, Wern- 
herus de Vehvile, milites, Johannes de Karbin, H. de Oisteim, 
Gerlacus de Rorbach, armigeri, Johannes Faber, Wygerus, 
Gufere, scabini in Wneckin , Nycholaus Duvel , Wenzelo Zi- 
ckun, Reinh. Clopheimere de Eichin, Rudolphus Durinhei- 
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mere, Sewardus de Sodele, Gozwinus de Erpstat, Gern. 
Clophcimere et Fridericus de Wyck. et a. q. pL 

Act. et dat. in cimiterio opidi Wneckin, ubi lata est 
haec sPTitenüa, a. d. M.CCC.XX, fer. iv. prox. a. fest b. 
Dyonisii et sociorum ejus mart. 

(9JM Siegel ber ©tabt SBomtecfen unb £$eoberldj* öon Dorfelben, ba« 

be« gjfanerö ju etern&afl fe&lt.) 

Nr. 524. 

1320 (14. £5ft.) Nos Heydenricas de Dermbach ar^ 
miger et Elizabeth , nata Bernhardt militis dicti Kolbe , cn n- 
jugcs, recognoscimus , quod accedentibus Bernhard! prae- 
dicti, Johannis et Ludewici, filiorum suorum , fratrum mcorum 
scilizet Elyzabet pracdictae , pro Kunone fratre nostro adhuc 
in minoribus constituto, super ratihabitione ejus una nobis- 
cum promittentium consensibus, monasterio in Arnsburg pro 
Ix. marcis denar. vendidimus omnia bona etc. nostra in veterl 
Bucheseckin et in Foitxrode sitos, nobis per prae^ 
dictum Bernhardum, patrem meum scilicet Elyzabeth prae- 
dictae, et Inginhildim, quondam matrem meam, donatione 
propter nuptias donatos, et similiter iii. jugera dicta daz 
hasenstucke, de quibus solvuntur iii. modia fructuum eres- 
cenjium in eisdem, vulgariter dictis den Medenmeren, an- 
nuatim etiam cum bonis praedictis possidendum sub certis 
conditionibus. Insuper omnibns actionibus per nos contra 
praedictos religiosos ratione Kunonis militis dicti Halbir apud 
ipsos coimno ran tis , avunculi mei scilicet Elyzabet praedic tae, 
vel ratione bonorum per eundem ipsis collatorum habitis, 
renunciamus. — Testes horam in Schißlnburg, ubi prae- 
dictus contractus fuit coneeptus et inchoatus, sunt Wydroldus 
de Linden residens in Berstad, Emercho de Wolfiskelin, con- 
sanguinei nos tri. milites, Gerlacus scabinus in Gyzzen; in 
Gyzzen vero, ubi praedictus contractus fuit publica tus et 
consumatus, Crafto de Rudinhusin , Gotfridus Helfrici de Wil- 



Digitized by Google 



348 1320. 

bürg, castrenses et milites , Erwinus et Gumpertus, scabini in 
Gyzzen et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in die Kalixti pap. et marf. 
(SWit €teö«! ber 6taM ©te§en, M bet «iUfteHer« fetft.) 

Nr. 525. 

1320 (15. Dft) Nos Heinricus fuldensis ecclesiae abbas, 
Theod. decanus, totusque conventus ejusdem ecclesiae re- 
cognoscimus, quod nos concedimus, ut abbas et conventus 
monasterii in Arnspurg xiv. mansos ubilibet in marc'hia 
fuldensi sitos, villa Petruwil cum omnibus suis attinentiis 
ac civitatibus nostris per totum districtum nostrum exceptis, 
possint quocunque titulo acquirere , ita sane , quod 4e die Iis 
mansis curias allodiales per suos confratres vel servos pro- 
prios colendas non faciant , sed divisim per colonos rusticos, 
praesertim per homines ecclesiae nostrae,,si competenter 
haberi possunt, colant, quam concessionem ad bona feodalia 
ab ecclesia nostra praedicta dependentia extendi nequa- 
quam volumus. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XX, idus octobris. 
CWit ©fegel ber Stuöfrefler an grün unb rotier ©$nur.) 

Nr. 526. 

1320 (6. 2)ec.) Nos Zablo de Veerse mfles et Ger- 
trudis conjuges recognoseimus , quod nos renunciamus om- 
nibus juribus et actionibus in bonis monasterii in Arnesburg 
in Dorfgulle sitos et ab eisdem religiosis xl. annis et 
amplius paeifice possessis , venditioni eorundem bonorum per 

*) 1343 («0. Oft.) Johann ©raf gu Siegelten unb ©obefrii 
fein Scfjn befennen, baß fte bie »ora,. bem Äloficr gemattete $rety« 
beit in ihrer g-euinc ber $ulbif$en arfe fiebe unb feile Raiten 
unb bafelbe nict)t baran Ijinbern wollen. (SÖlit ©iegel ber SluSjtefler.) 

1394 (25. 2Häq) gefiatten %bt unb Son&ent $u ftulba bem Älojier 
no# weitere 20 2Kanfen in ber ftulbifcfceu 2Rarf gu erwerben. 
(9JM ©ießel ber 9t»«ftefler.) 
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piae memoriae quondam Gertrud im de Curia, matrem mean 
scilicet Gertrudis praedictae, et reliquos fratres et sorores meos 
praefatis religiosis olim factae, consensus nostros adhiberaus.*) 

Dat. a. d. M.CCC.XX, in festo b. Nycolai episc. 
(«Kit 6. DlUterS gber&arb ». ©unfe, ba ber 9lu«jieller ein eigne« ntdjt fcat.) 

Nr. 527. 

1320 (20. 3)ec.) Nos Heydenricus decanus delegatus 
et Fridericus scolasticus ab eodem subdelegatus ecclesiae 
wetflar., a sede apostolica judices causarum monasterü in 
Arnsburch specialiter deputati, recognoseimus , quod a. d. 
M.CCC.XX, sabb. post diem b. Luciae virg., Chonegundis, 
nata quondam Syfridi campanarii wetflar., recognovit, quod 
domum eorundem religiosorum sitam ex opposito portae 
inferioris curiae eorundem infra Wctflaria sitae, Utulo 
emphiteotico ad tempora vitae suae conduxerit a religiosis 
memoratis. 

(SWit «Siegel bet «uöfieOcr.) 

Nr. 52a 

1821 (1. San.) Nos Gotfridus dominus in Eppin- 
steyn, Henricus Brendelin, Burkardus et Cunemannus dicti 
Binthamere, milites, profitemur, quod Johannes et Salicho 
fratres dicti Stumpe omni juri et actioni in manso, in villa 
Marpsheym sito, super quo inter ipsos et monasterium 
in Arnsburg litis materia vertebatur, renunciaverunt , prae- 
dictus quoque Salicho a praefatis religiosis mansum prae- 
dictum jure colonario reeepit. 

Dat. a. d. M.CCC.XXI, in circumeisione domini. 
(OJW Siegel ©otifrieb* w>n <g wen (rein.) 

*) 1336 (3. 3Wai.) ©leider föcrjic^t 2ubett>ig8 öon ©trnba<$ gen. öon 
$a&inberg, 3obanne« feines ©obne«, «Ritter, unb ©ilbra^t feine« 
eo&ne«. — 3engen: &er SWatfele öon ÄoinM*n önbe &cr draft 
6d?abe Ganoniftn ju ©etiler, »nb 2Bibtroit »on äJerfe ein ebit 
fnec&t »nbe 2ubewtg Specht ein bürgere »on ffietflar. (3JM Sieget 
ber 2ln«frefler in grünem Sacfcfe.) 

24* 
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Nr. 529. 

1321 (11. gebr.) Ego Erwinus Leo miles de Steynfurl 
recognosco , quod ab abbate et conventu monasterü in Arns- 
burg vineas, ipsis ab affine meo Cunone dicto Halbir, con- 
fratre ipsorum, deputatas, in terminis villae meae Steyn- 
furt sitas, et in me et cohaeredes meos post obitum ejus- 
dem Cunonis derivandas, quamdiu ipse vixerit, conduxi et 
recepi pro dimidia carrata vini frankonici boni annuae pen- 
, sionis, praedietis religiosis secunda die vindemiarum vinea- 
rum mearum in Steynfurt in vas seu dolium et cufam 
ipsorum solvendis. — Testes: frater Hartmudus monachus 
in Arnsburg, Hadewigis soror mea. 

Dat. a. d. M.CCC.XX1, in crast. b. Scolasticae virg. 
(SWit eiegel De« BuSfteaej*.) 

Nr. 530. 

1321 (17. Sftarj.) Nos Conradus in Gruningen et Ni- 
cholaus in Holtzheim plebani, sacerdotcs, recognoscimus, 
quod Hermannus dictus Symelere et Eckardus Kalle vülam 
de Leykestoren recognoverunt et ad intcrrogationem fratris 
Hartmudi de Linden responderunt , quod Cuno miles dictus 
Halbir decimam octavae partis villae Leykesteren, die- 
tarn vulgariter verenzarten zenden, emerit, et satis paueo 
tempore tenuerit eandem , et si de duobus vnum cogerentur 
jurare, magis vellent jurare, quod non nisi quatuor annis 
quampluribus annis tenuerit decimam praedictam. Insuper 
profitebantur, quod nunquam in villa Leykesteren, necin 
aliquo loco pereeperint clam vel palam quaestionem, quod 
dictus Cuno plus debito habuerit decimam memo rat am, et 
addit Her. praedictus, quod plures ad haeredes praedictae 
dominae Zarthe venerit et praefatam decimam conduxerit, 
nihil de injuria Cunonis praedicti ipsis ut modo dicitur illata, 
audierit mentionis et praeterea subjungit, quod ipse Her. uno 
anno emptionis praedictae, praedictam decimam pro vii. 
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maldris siliginis etc., excepta decima feni, conduxerit et se- 
quenti anno pracdictus Cu. per se collegit, et pauco tem- 
pore postea, cum vellet praedictus Her. iterato conducere 
decimam veniens ad Cu. praefatum, item ei respondit, quod 
ipsam non ha boret, sed restituisset eam, quibus de jure 
restituenda foret. 

Dat. ingrangiaGulle, a. d. M.CCC.XXI, in oclava 
b. Agnctis. 

(TOit ©feflet ber «irtftefler.) 

Nr. 531. 

1821 (26. 2ftät$.) Noverint, quod ego Emericus cog- 
nomento de Woifiskelin residens in Votsberg, miies, omni 
actioni, quam monasterio de Arnsburg movebam, a. d. 
M.CCC.XXI. abrenuncio. — Testes: Markelo de Nuverin, 
Uartmannus de Herlsheym, Cunradus dictus Lange, scabini, 
Herrn annus de Vlmina, Cunradus de Cazzinfurt, Petrus dic- 
tus Slurzekob, cives wetflar. et a. q. pl. 

Dat. ut supra, in crast. annunt. b. Mariae virg. 
(£ie Siegel be$ 2luöftcUer« unb ber ©tabt 2öefclar fehlen.) 

Nr. 532. 

1321 (11. Slpril.) Nos Pbil. senior dominus in Mincen- 
berg, decanus ccclesiae in Lychc, Hermannus de Büdes- 
heim, Johannes plebanus, canonicus ccclesiae praedictae, 
et Cunradus de Muschinheim miles recognoseimus , quod 
Syfridus, quondam vicarius ecclesiae parochialis in Moschin- 
heim, omni actioni, quam sibi contra Frcdericum paslorcm 
ejusdem ecclesiae nomine vicariae ccclesiae Moschinheim 
usurpavit, renunciavit. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XXI, in vigilia palinarum. 

(TO Sieget WlippS.) 



•) 1381 (80. 2tpril.) ©leider »er$t$t be« »org. Sfcgfrieb. (2JM 
Siegel beffelben.) 
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Nr. 533. 

1321 (29. Styril.) A. d. M.CCC.XXI, in die b. Ruperti 
abbatis, videlicet iii. kal. maii, super diversis controversiis 
inter monasterium in Arnsburg et Markolfum mflitem de 
Esshebach, colonum ejusdem in villa Esshebach, in qui- 
busdam bonis ibidem motis, mediantibus Dil rn anno milite de 
Dorveldin, fratre ejusdem MarkolG, et fratre Cunrado de Erle- 
bach, converso praedicti monasterü, sororio praedicti Markolfi, 
est tractatum et arbitratum , primo quod Markolfus hoc anno 
praedictis religiosis in granarium ipsorum inFrankinvordde 
mansis et pratis omnibus, quos hactenus coluit, praesentabit xx. 
octalia siliginis, item omnibus annis successuris solvet ipsts i. 
maldrum siliginis praedictum monasterium, ratione portionis 
haereditariae quondam fratris Johannis dicti Friz , fratris sui , 
item post messes hujus anni assumendo juratos villae Esshebach 
mensurabit agros , prata et omnia jura pertinentes ad bona 
praedicta, et postquam hoc fecerit, ipse Markolfus et Ger- 
nodus, filius suus, in praesentia scabinorum, juratorum et 
omnium villanorum villae Esshebach, renunciabunt omnia 
bona praedictorum religiosorum in manus eorundem, ut ea 
locandi aliis habeant liberam facultatem, et de hujusmodi 
renuntiatione dabunt literas patentes sub sigillis Thilemani 
et Theoderici de Erlebach, militum, religiosis praedictis. 
Jtem in messibus anni sequentis praedictus Markolfus de 
campis hiemalibus, hoc anno per eum seminanda, recipiet 
partem aratro debitam , videlicet medietatem fructuum secun- 
dum consuetudinem approbatam. Jtem praedicti religiosi 
curiam , quam inhabitat Markolfus in villa Esshebach , ad eos 
pertinentem, sibi dimittent habendam, area quoque, per- 
tinens ad bona quondam fratris Johannis de Steinvord , prae- 
dictis religiosis rcmancbit et pro ea curia Markolfus aream 
propriam in villa Esshebach praefatis religiosis quod ad 
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difliniendum praedicto fratre Cunrado et diclo Theoderico 
milite germanis est commissufn, assignabit — Praesen- 
tibus: magistro Hartmudo grangiario, Heinrico cellerario, 
Ludewico et Heinrico bursariis in monasterio Arnsburg in 
bursaria ibidem. 

Nr. 534 

1321 (iL Wlau) Nos Vlricus dominus de Hanoywe 
et Agnes conthoralis nostra recognoscimus , quod nos ex 
pacto concambii, factae cum monasterio in Arnesburg, super 
curia ipso mm in Ryderin, quam in nos transtulerunt, 
curiam nostram , agros et mansos nostros atque bona in villa 
Heldebergin sitos , quae quondam Siboldo de Heldebergin 
et Gotfrido de Stocheim militibus, ratione castrensis homagii 
per avum nostrum Reynhardum, obligati fuerunt, et re- 
nunciantibus ipsis in nos proprietarie devoluti existunt, de 
quibus annuatim Ixi. octalia siliginis solvuntur, praedictis reli- 
giosis conferimus et donavimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXI, fer. ii. p. domin. q. cant jubiL 
(2JM eicfid Der Hüffler.) 

Nr. 535. 

1831 (21. 9Rai.) Nos Johannes dictus Grozejohan, 
filius quondam Ditwini de Ostheim, scabinus in Frideberg, 
tutor liberorum meorum nondum dolicapacium , Hartmannus 
et Ditwinus, fiüi mei aetatis legalis, recognoscimus, quod 
omnia bona in villa Rodin berge sita prope Grindahe 
jacente, in nos et infrascriptos pueros per quondam Hart- 
mannum de Breidinbach, civem gelnhus., socerum meum 
scilicet Johannis praedicti, et quondam Kusam, socerum meam, 
successione haereditarie devoluta, item quandam peciam 
vineae ibidem, insuper x. jugera pratorum ibidem monas- 
terio in Arnsburg vendidimus pro lxxi. marcis. Et quia Jo- 
hannes, Syfridus et Agnes, liberi mei, nondum ad annos 
perfectae discretionis pervenerunt , fidejussores constituo Jo- 
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hahnem Angeii dictum de Gnininberg, Heinrictim Angeii 
sororios meos et affines, Heilmannum quondam Markelonis 
filhirn, insuper Hartmannam et Ditwinum filios et conven- 
ditores meos praedictos. — Testes: Johannes, Heinricus 
et Heinricus fidejussores praedicti, Heinricus* scultetus, Heil- 
mannus dictus von der zit , Heinricus de Laubinberge, scabini 
frideberg. , Wenzelo Riehe et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXI, prox. fer. v. p. domin. cantate. 
(3M «tcßcl Der ©tabt ^riebberß.) 

Nr. 536. 

1821 (Ii. 9?o*.) Nos Gerlacus abbas et conventus 
monasterii in Arnsburg recognoseimus , quod Friderico, mo- 
lendinario nostro in vilta nostra Wickinstat, civi in As- 
sinbeim, ad tempore vitae suae locamus molendinum nostrum 
in villa praedicta situm, pro xxv. maldris sihginis, ita sane, 
quod ruinosa tecti et parietum et ripas alvei fiuminis ibidem 
seu margines, vulgariter dictas wer, aquas super molen- 
m'num ducentes et dissipaciones rotarum etc. restaurabit, 
exteriora aedificia super fundum flummis in aquam situanda, 
vulgariter dicta der wazzirbu, tenere et reficere nos oportet, 
et si rotae molendini magna arbore, videücet ligno centrali 
seu axe, vulgariter dicto eyn Wellebaum, jnsuper si novis 
molaribus molendinum forsitan indifferent, tunc lignum et 
molares praedictos informes et ineultos ad ostium praedicti 
wolendmi praesentare debemus, sed Fridericus tarn lignum 
quam molares seeet, dolabit et poliet cum ferris requisitis 
et in debito loco ponet et conslruet suis laboribus et ex- 
pcnsis. Si vero sui causa molendinum fuerit dissipatum, tpsum 
plenarie restaurabit, et si aliqua ttgna in aemore nostro 
ibidem ad hoc apta vel ad omnia supradicta reperire potent, 
iUa dunmodo de sciUi cellerarii nostri feoerit, secandi habebÄ 
Jiberam facultatem et ad vecturas nObis faciendas sicut alü 
ooloni nostri non tenebitur, ut eo expeditius ruinosis molen- 
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dini potent providere , pcrmittimus , quod praedictus Frideri- 
cus allodium vulgariter dictum daz forwerc, quod in prae- 
senti a nobis optinet in Wickinstat jure colonario, pro 
media parte fructuum sicut alii coloni nostri ibidem teneat 
ad tempora vitae suae, cum omnibus conditionibus , sicut 
in litera locationis sibi a. d. M.CCC.XVÜ, in octava apost. 
b. Petri et Pauli factae, sigillis praepositi in Elwenstat et 
plebani in Sterrinbach sigillata, apud nos reposita, est ple- 
nius exaratum. Praeterea praedicto Friderico agros dictos 
di Buinde, agros quondam senioris et junioris Drusingi ac 
Alheidis, quos ab eis emimus, et plures alios agros dictos 
vulgariter daz Vzlcnde, cum pratis, nemoribus, areis et 
curiis quibusdam in Sterinbach annexis, et omnia alia, 
quae Fridericus colit in praesenti in Wickinstat, agro 
dicto Norperti, quem sua pecunia emit excepto, locamus 
pro xiii. maldris ii. sumerinis siliginis. Jtem pratum dictum 
de Riderwise sibi locamus pro xviii. solidos denar. ad tem- 
pora vitae .suae, post obitum vero suum omnia praedicla, 
parte aratro consueta excepta , ad nos redibunt. 

Dat. a. d. M.CCC.XXI, i. d. b. Martini hyemal. episc. et conf. 
(Vidimus r>. 1381 (6. 2>ec.) mit Siegeln beö $rof>jle$ in 3lbenftat>t unt> 
Der Pfarrer in 6tenümd> unb 2lffeiU)eim.) 

Nr. 537. 

1821 (19. 9fot>.) Nos Philippus junior de Valkinstei» 
dominus in Minzenberg notem facimus, quod nos pietatis 
opera per progenitores nostros concepta et ex quadam mala 
negligentia obmissa ad statum debitura cupientes reformare, 
•donationi juris patronatus ecclesiae in M uschin heim, factae 
per dominos Philippum avum, Wernhcrum patruum et Philippum 
pairem nostros monasterio in Arnsburg, adhibemus consen- 
sum nostrum.*) 

Dat. a. d. M.CCC.XXI , in die b. Elyzabet. 
(2Hit Stemel be$ SluSfieflerS. ) 

*) 1388 (4. ftebr.) ütfjMtffuma. M &xtf>. mttyad oon 2Kmna. 

Dat. Moguntiae. (Siegel $ängt an.) 
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Nr. 538. 

1821 (7. £ec.) Nos Rychardus miles de Musehinheim 
residens inDreise, Hellinburgis et Yrminlrudis , fiiliae meae, 
recognoscimus , quod ii. mansos terrae arabilis, communi 
aestimatione secundam aequalem situm camporum regula- 
riter bonos a caeteris bonis noslris in villa Aid ins tat quanto 
cilius poterit fieri, una cum manso subjuncto secundum legalem 
diflinitionem juratorum dictae villae dividendos et separandos, 
pro Ixxii. marcis den. col. vendidimus, item i. mansum in 
villa Aldinstat utraque et terminis ejus sitos monasterio in ' 
Arnsburg pro i. manso ipsorum in Wizzinsheim cambi- 
vimus, et quia Rychardus, Wernherus, Alheidis et Elyzabcth, 
liberi mei , nondum ad annos lcgitimos pervenerunt, Wenze- 
lonem, Markelonem fratres de Kolnhusen consanguineos 
meos, Wernherum fratrem meum, milites, ac Anshelmum 
juniorem de Mynzinberg scabinum ibidem fidejussores ipsis 
constituimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXI, in crast. b. Nicholai episc. et conf. 
(«DM @. ber ©t. SKinjenberg, ba ber HnSftetler ein eigne« nidjt ijat.) 

Nr. 539. 

1821 (28. 2)ec.) Nos Philippus senior de Falkinstein 
dominus in Mincenberg, patronus seu fundator ecclesiae in 
Lychen, f rat er Hartmudus monachus, lector monachorum 
et grangiarius monasterii in Arnsburg , arbitri causae , notum 
facimus, quod cum inter monasterium praedictum et deca- 
num capitulumque novellae plantationis ecclesiae in Lychen, 
ratione parochiae ibidem eis incorporatae , super requisitione 

13«8 (6. gjMrj.) SDe«gl. be« DffaiaU be« Siebfrauenfhft« baf. 
Dat. Moguntiae. (Siegel fe&lt.) 

1388. 2Dc«gf. beö ©omfapitele baf. Dat. Moguntiae (ot)ne lag.) 
(Siegel {längt an.) 

1373 (80. 2lug.) ©lettre ©ejWtffcimg $abfte* ©reget (XL) 
Dat. Lugduni. (Siegel fef>it.) 
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et jure decimarum grangiae praedictorum religiosorum in 
Coln hu sin infra limites ejusdem parrochiae constitutae, 
pro parte decimarum earundem dictarum ipsam parrochiam 
contingente , *) verteretur materia quaestionis , praediclis 
decano et capitulo jus suae parrochiae allegantibus , prae- 
fatis quoque rcligiosis suis privilegiis innitentibus et a praes- 
tatione decimarum asserentibus se cxemptos, in nos quasi 
arbitros compromisissent, nos ordinamus, quod praedicti re- 
ligiosi de grangia sua Co In hu sin xvi. solidos den. prae- 
diclis decano et capitulo annis singulis ratione praefatae 
parrochiae suae solvent et ratione grangiae suae ab omni 
praestatione decimarum animalium, ovium , hortorum , ar— 
borum, apum, vinearum, prati dicti daz Frankinrit et om- 
ni um aliorum pratorum infra seu circa opidum Lychen 
versus praefatam grangiam vel circa eam sitorum, erunt 
in perpetuum absoluti et immunes , hoc sane adjecto, quod 
si de novo prata aliqua decimalia praedicti religiosi conqui- 
rerent vel agros decimales in prata redigerent, de Ulis de- 
cimas persolvent debil us, sicut ab antiquo solvi sunt con- 
suetae. — Testibus: illustrissima domina Mehthilde, domini 
quondam lantgravii terrae Hassiae filia, conthorali nostra 
scilicet Philippi praedicti , magist ro Cunrado medico , fratribus 
Heinrico priore in Arnsburg et Cunrado dicto Küche ma- 
gistro in Kolnhusin , Johanne decano , Hartmanno scolastico, 
Wickero, Emerchone, canonicis, Johanne plebano et canonico 
ecclesiae in Lyche, Erwino juniore de Drahe milite et a. q. pl. 

Act. et dat. a. d. M.CCC.XXI, in die s. Innocenlii, in- 
cipiendo annum domini ab ipso nativitatis die secundum mo- 
rem ecclesiae romanae. In castro Lyche, sede mogun- 
tina Yacante. 

(2RÜ ©ifflet beö SluSflefler«, be« Äloflerö unb be« ©tiftö *u 2i$.) 

*) 1378 (6. 5Det.) »erbtet ©ertotb «en. ©cf>le&born, Pfarrer ber 
üparodjialfirdje ju gtdj, auf allen feinen ße&nten an bem »orfl. 
fcofe. (9totariat«tnffrument.) 
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Nr. 540. 

(im JDcc.) Notum sit, quod ego Conradus dictus 
Forcheimer , civis wetflar., communicata manu Aelheidis ux- 
oris meae, vendidi Conrado dicto Kuze de Gunse, Gudae 
uxori suae, civibus wetflar., i. mal drum siliginis annuae pen- 
sionis , quod dicti conjuges mihi solvere tenebantur ex bonis 
suis in Langengunse villa sitis, quac olim fuerunt quon- 
dam strenui militis dicti Cranich. *) — Testes: Hartmannus 
de lierlisheim, Ebirhardus Mauga, scabini welflarienses. 
Dat. a. d. M.CCC.XXI, mense decembri. 

(27M eießel Der etatot SBefclar.) ' 

Nr. 541. 

1822 (14 gebr.) Noverint universi, quod nos Hein- 
ricus dictus Albus et Hedewigis conjuges, cives mincenberg., 
vendidimus monasterio in Arnsburg quosdam agros de bonis 
nostris in villis Gambach, Alstad et in Hergeren in- 
ferior i sitos, videlicet in villa Gambach in campo dicto 
in Rodin — zu den langin strichin sita juxta . . . dictos von 
Obirdorf; in Alstad in campo dicto daz budin veld — dicta 
vor deme Ouinzeil, in campo dicto in Rodin; in inferiori 
Hergeren in campo dicto daz ostirfcld — an deme zigin- 
ackere, in campo versus patibulum — vfden hergerwec — 
bi der leingrubin — vndir den Grubin, profitentes religiosos 
praedictos praefatos agros nobis jure colonario concessisse 
pro iii. maldris siliginis. — Testes: fratcr Hcinricus celle- 
rarius maior in Arnsburg, Wikerus de Hergeren, Anshelmus 
junior et Hanzilo de Hergeren et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, in fest. b. Valentini mart. 

)tfH\ 

(TO 6ieod fcer Stobt 2JJtnjenberß.) 



*) Wförift : Na. a. d. M.CCC.XXVII1. nos, scilicct conventus in 
Arnsburg, ernimus hos redditus erga dictum Kutz et idera resig- 
navit nobis has literas. 
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Nr. 542. 

1822 (20. SDfär.}.) Nos scultetus, scabini et consules 
de Prideberg notum facimus , quod honesta matrona . . . re- 
licta quondam Cunonis, cupiens saluti animarum videlicet 
mariti sui, parentum suorum et suae providere, ad eroga- 
tionem elemosinarum Christi pauperum, quae singulis annis 
de curia in Frideberg monasterii de Arnspurg dari solent, 
ii. maldra siliginis donatione inter vivos facta tradidit, quo- 
nun i. dabitur de una curia sitainvilla Furbach vor den 
ho in et de parte agri ibidem, quod ipsa apud Cunradura 
dictum Seimut emptionis titulo comparavit, praesentibus Jungo 
de Lympurg, Hartm. de Aschaffinburg ac fratre Cunrado 
tunc magistro curiae praedictae, reliquum vero maldrum 
praesentari debet de iv. jugeribus sitis zubach , quod a Ger- 
wino de Grunenberg emit, attestantibus Johanne filio quon- 
dam Ditwini, Eckehardo de Ogstat, Eygelo Swarzin etHen- 
rico Bern. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, sabb. prox. a. Laetare. 
{mt ©feget ber SluöflcIIer.) 

Nr. 543. 

1322 (20. Sttätj.) Nos Bertoldus dictus Rode, civis 
in Mincinberg, et Hildeburgis conjuges recognoscimus, quod 
monasterio in Arnsburg vendidimus pro xi. marcis denar. 
col. agrum nostrum situm in campo versus vi II am D reise, 
vulgariter dictum for dem Obirholz, item macellum seu 
scharram carnium situm in opido Minzinberg in contiguo 
domus dominae dictae di Verlingin, religiosi quoque prae- 
dicti nobis locaverunt agrum pracdictum pro maldro siliginis. 
— Testes: Anshelmus junior, Wenzlo dictus Kleinekouf, 
Gilbertus dictus Swarze et Theodericus dictus Wengezzere, 
scabini et cives 'mincenbergenses. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, sabb. a. dominicam letare. 
{Tlit ©iefld Der ©tobt 2Rinaenber ö .) 
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Nr. 544. 

1322 (2. 2tyril.) Pateat universis, quod cum Philippus 
senior piae recordationis dominus in Mynzinberg, in prae— 
sentia domicelli Cunonis filii sui, et Methildis conthoralis suae, 
Hartmanni scolastici ecclesiae lychens., notarii sui, et mul- 
torum tarn militum tarn aliorum tunc astancium, juripatro- 
natus ecclesiae parochialis in Muschinheym per quondam 
progenitores suos primos fundatores monasterii arnsburg., 
accedente consensu et investitura Heynrici tunc archiepis- 
copi mogunt. olim ante c. et ampiius annos quondam aldin- 
burg. cenobio in loco, ubi nunc monasterium arnsburg. 
praedictum est fundatum, sitö, et cum omnibus possessio- 
nibus in idem monasterium Arnsburg translato, pia libera- 
b'tate donato, et postmodum per piae memoriae Philippum 
avum suum , Wernherum patrem et Philippum patruum suos, 
dominos in Mynzinberg, iterata cum recognitione negligen- 
tiae suae interjectae donatione renovato et per sedem apos- 
tolicam confirmato monaslerio memorato , et postmodum, non 
obstante renovatione jamdicta, absque consensu praedicti 
monasterii per praedictum Philippum seniorem, laicali po- 
tentia illicite usurpato , renunciarit et confirmarit omnia facta 
per quondam antecessores suos priores, tunc Fredericus 
sacerdos dictus pastor ecclesiae praedictae personaliter re- 
sidens in eadem, possidens de facto ad praesentationem 
Philippi praedicti ingerentis se patronatui ejusdem ecclesiae 
parochiam saepcdictam, in praesentia ejusdem domini et 
pcrsonarum praescriptarum ut debuit renuncians ecclesiae 
memoratae, ne cum ignorantia facti in jure praesentationis 
suae deceptum et ad titulum praedictae ecclesiae ut asseruit 
ex ignorantia simplici ad sacros ordines promotum, egere 
contingat vel oporteat, dominus abbas praedicti monasterii in 
Harlmannum scolasticum praedictum et praedictus Fredericus 
in magistrum Hartmudum monachum memorati monasterii 
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tanquam in arbitros compromisserunt , ut diffmirent causam 
cessionis Friderici praenominati ; tandem quia praefatus 
Hartmannus est variis egritudinibus destitutus , loco sui Con- 
radus plebanus in Sterrinbach, camerarius capituli frideberg. 
per abbatem praedictum pro arbitro est subrogatus. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XXH, fer. vi. a. domin. palmarum. 
(SWit ©iegel be* %bt& unb ber Äämmerie beö (Sapiteld in ftriebberg.) 

Nr. 545. 

1822 (1. 2Rai.) Nos Johannes miles, natus Volradi 
mib'tis sculteti in Frankenvord, et Lysa conjuges protestamur, 
quod nos in remedium omnium peccaminum nostrorum ad 
instaurandum quoque anniversarium quondam Johannis mi- 
litis de Birkelar, patris mei scilicet Lisae, pro parte me 
contingente, nomine elemosinae, curias et agros seu bona 
nostra in opido Lyche, quos Albertus Guntheri colit, ac 
in Rode juxta Wedirveldin, quos colit Cunradus dictus 
Bezzingere, in nos per praedictum patrem meum Johannem 
et quondam matrem meam successione haereditaria devo- 
lutas, monasterio in Arnsburg dedimus donatione inter vivos, 
statuentes, ut in perpetuum de praedictis bonis iv. octalia 
siliginis in anniversario praedicti patris mei quamdiu vixeri- 
mus, post obitum vero nostrum in anniversario nostro con- 
Ventui in Arnesburg pro pitantia ministrentur. Item volumus, 
quod i. octale ecclesiae in Birkelar et i. octale conventui 
monialium in Elwenstad tribuatur; item in Marienburnen 
Elyzabet, sorori meae scilicet Johannis , et Elyzabet cognatae 

*) 13M (5. 2tpr.) entfdjefben bfe »org. ©<b>böric§ter „quod Friderico 
praedicto nulluni jus competit in ecclesia memorata, attamen ne 
cum ratione cessionis egere contingat, de gratia speciali ordina- 
mus lx. libras hall, et i. maldrum siliginis sibi dandas. (2Rit<Efe* 
gel ber <Sd>iebSri$ter, be$ dapittU in ftriebberg unb beö Officialö 
ber 2lebfrauenfird>e in SRainj.) 

1322 (7. vipr.) befennt ber Offtjiat befi ^iebfrauenfiiftd in 9Rainj, 
bafc ber borg, ftriebrlcfc. biefeS ©elb unb Äorn empfangen babe. 
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meae de Wyker, monialibus ibidem, ii. octalia, Rem in Pa- 
dinshnsen sorori meae scilicet Lysae L octale et conventai 
ibidem i. octale tribuantur. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XXH, kal. maü. ' i Kulun 

(SDM etegel bed «HnSffrfler« unb feine! öatert.) 

Nr. 546» --is nwi 

1322 (4. Sftai.) Nos scabini meliores, totaque univer- 
sitas opidi in Lyche recognoscimus , quod omnis contentionis 
materiam inter nos et monasterium in Anisburg evitare cupien- 
tes, permittimus, ut iidem religiosi semel singulis annis viiL 
sol. den. praedicto opido nostro loco sturarum seu exacti- 
onum solvant, et sie de omnibus s iuris et exaetionibus , 
collectis nobis vel opido nostro de omnibus bonis et juribus 
infra ambitum muri opidi nostri, sint liberi et exempti, nisi 
plures census seu bona infra ambitum opidi nostri acquise- 
rint, quia illa transibunt in ipsos cum onere et honore, 
praesente libertacione duratura , quamdiu in stura seu prae- 
caria xii. marcarum . . . domino nostro de Minzinberg per nos 
danda, ex gratia sua manebimus, si vero per praefatum 
dominum nostrum, cui obedire tenemur, praedicta stura 
fuerit ampliata, tunc de praedictis bonis suis facient, quod 
de jure fuerit faciendum. — Testes: Johannes decanus 
ecclesiae nostrac lychen. , Hermannus vffe deme Snarrin- 
berg, sacerdotes, Heynricus Scaube, Wigandus camifex, 
Mengolus dictus Lange . . . Jacobus, scabini, Reynhardus 

■ ■ ■ ■ ~ ■ ■ 1 1 ■ ■ 

♦) 13*8 (10. 3mu) geben „Conradus de Birkelar dictus de Rodde 
miles, Johannes dictus de Merlauwe, natus quondam fratris mei 
et Mya soror mea, nomine nostro et oranium cohaeredum nostro- 
rum" an ber »orflebenben , t>on tbrem ©djwager 3obanned ©olrab 

. unb ibjer 6<b»ejler &>fe, t&ren Sterben, bem Älojlet gemalten 
6djenfung i&re Sitmuatgung. (2Hit ©tegel ber ©tabt {Kingenberg, 
ba ftc eigne €iegel nicfjt ^aben.) 

• • •• Vit \\tA 
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dicttts Medicus, Conradus Steyndekere . . . opidani nostri 
in Lyche. 

Dat. a. d. M.CCC.XXH, in crast. invent. s. crucis. 
(«Kit Siegel ber $tdM 8i$.) 

Nr. 547. 

1322 (13. Sflai.) Nos Volpertns praepositus, Odegeba 
magist ra , totusque conventus monasterii in Werberg recog- 
noscimus, quod vendidimus monasterio in Arnsburg omnia 
bona nostra in villa Furbach ante montana sita, quae 
hart en us cum eisdem religiosis indivisa babuimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, Servacii episc. 

(Wtt 6iefld ber 8u«fleller0 

Nr. 548. 

1322 (27. 9ftai.) Nos frater Eber, de Kestinburg, prior 
sacrae domus hospitalis b. Johannis Jerosol. literas per fra- 
trem Helphricum in Rudinkeim commendatorem , fratri Kv- 
noni de Dvne in Wyzele commendatori , super venditione 
curiae dictae domus in Wyzele, sitae in Gridele, ad ipsius 
vitam sibi facta, datas, confirmamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, v. fer. infr. oct. ascens. dorn. 
(2Mt Siegel be« 9tudfleOer0 in tot&em 3BadE>fe.) 

Nr. 549. 

1822 (SM.) Notum sit, quod ego Johannes dictus 
Weste, opidanus in Lyeche, consensu Chonegundis uxoris 
meae, vendidi Johanni diclo Weste, meo cognato, Aelheidi 
uxori suae, civibus wetflar., et ipsorum haeredibus omnia 
bona mea in majori villa Linden sita, exceptis duntaxat 
iv. jugeribus terrae arabilis, quae solvunt monasterio in 
Arnisburch ii. maldra siliginis annuae pensionis, haereditatis 
titulo habenda, pro xxxi. marcis denariorum. — Testes: 

$lft. Serein, *rn*b. Urf.*Su*. 25 
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Hartmannus de Herlisheym , Ebirhardus Mauga, scabiniwet- 
flar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIJ, mense maio. 

mit ©Uflel ber Statt ©efclar.) 

Nr. 550. 

1322 (11. 3unt.) Nos Gerlacus, natus quondam Her- 
manni Heinburgi in Linden maiori, et Mehtildis conjuges 
recognoscimus , quod monasterio in Arnsburg omnia bona 
nostra in me ex successione haereditaria per obitum prae- 
dicti patris mei devoluta, in praesenti Johanni dicto Jacob 
jure colonario locata, in villa Leitgestirin sita, cum Om- 
nibus juribus et pertinentiis suis, pro xxx. marcis denar. 
vendidimus. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, in fest. b. Barnabae apost. 
(ÜRit ©tcgel bcr ©tabt ©fejjcn.) . 

Nr. 55L 

1322 (24. 3uni. ) Nos Rudolfus dictum de Manzelar, 
civip in Gruninberg, et Bertha conjuges recognoscimus, 
quod abbas et conventus monasterü in Arnsburg filios nos- 
tros, fratrem Henricum et fratrem Cunradum in consortiura 
sui ordinis receperunt et nos, de consensu omnium gene- 
rorum et liberorum nostrorum, vice haereditariae portionis, 
praedicto monasterio i ratione eorundem filiorum nostrorum, 
redditus ii. maldrorum siliginis de bonis in Seiebach pro- 
venientes, quae nunc colit Wiger dictus Bumeystere, in- 
guper censum ü. marcarum de bonis in Bay mm inse hin de 
proYenientem , primo i. marcam de mohmdino in medio villae 
posito, item vi. solidos denar. etc. de bonis, quae nunc 
Wintherus coiit, item viii, sol. den. de bonis, quae colit 
soror dicti Wintheri, item x. sol. den. Henricus hi deme 

*) Stuffdjtlft : Testes : Eckardus armiger dictns Fasold , Her. Similere, 
C. Hene. Her. S trübe et . . dictus Ureue. 

Fidejussores warandiae: Her. SimUere et Her. Strube. 
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Stege de bonis , quae ad eum haereditaria portione descen- 
derunt, assignamus et donamus, volentes, ut iidem census 
in anniversariis nostris pro pitantia conventui, cum ibidem 
elegerimus ecclesiasticam sepulturam, expendantur. — Tes- 
tes: Guntramus de Lindinstrud, Cunradus de Pedirshan, 
scabini, Lodewicus rector scolarum, Henricus S winde et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XXII, in die nativ. b. Johannis bapt. 
(9Ktt <Sic 0 e( ttx etabt (Brünberfl.) 

Nr, 552. 

1322 (20. 3uli.) Officialis praepositi s. Mariae ad gra- 
dus magnnt. abbati monasterii in Arnsburg salutem in do- 
mino. Ut ecclesiam parochialem inMuszenhem, in ter- 
minis archidiaconatus nostri sitam, vacantem ad praesens 
ex resignatione Gerlaci, sacerdotis, quondam plebani ibidem, 
cujus ad vos spectat juris praesentatio , ofßciari per idoneum 
sacerdotem infra hinc et festum nativitatis b. virginis prox- 
imum valeatis, vobis licentiam tribuimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, xiii. kal. augusti. 

mit Siegel M Hu^eHer«.) 

Nr. 553. 

1322 (8. Ott) Decanus ecclesiae wetflar. judex cau- 
sarum monasterii in Arnsburg plebanis parrochiabum eccle- 
siarum in Geylenhusen , in Frideberch et Nicoiao dicto Dun- 
nebir in Wedirveldcn salutem in domino. Noveritis, nos 
literas Johannis papae xxii. reeepisse, quarum copiam vobis 
cum praesentibus volumus exhiberi, frequentibus monasterii 
de Arnesburch super multiplieibus injuriis, periculis aemo- 
lestiis quampluribus quaerimoniis excitati, ecclesiae nostrae 
et propriis negotiis occupati , auetoritate nobis tradita , vobis 
committimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimus 
revocandas. 

Dat. a. d. M.CCC.XXII, in crast. b. mart. Sergii et Bachi. 

25* 
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Nr. 554 

1323 (20. San.) resp. 1318 (14. 2tyr.) Nos Cunradus 
et Hilla beckina , liberi quondam Beringen et Hildegundis 
conjugum dictorum de Wilmunstere , cives in Wetflaria, re- 
cognoscimus , quod nos in remissionem peccaminum nostro- 
rum et omnium progenitorum nostrorum omnia bona nostra 
in villa Dudinhouin monastcrio in Arnsburg donatione inter 
vivos facta tradimus et donamus. — Testes: Hermannus 
dictus Selige , Rulo Reyge , Gerlacus Madirsele , scabini wet- 
flar. , Hermannus Monetarius civis ibidem , et Syfridus archi- 
presbyter wetflar. fratres, Hartmudus grangiarius et Cunradus 
rector quondam curiae wetflar., monachi in Arnsburg et a. q. pl. 

Act. a. d. M.CCC.XVIII, fer. vi. prox. a. ramos palmar, 
dat. vero a. d. M.CCC.XXIII, in fest. b. Fabiani et Sebast. mart. 

(SKit ©ieflel ber ©tabt SBefclar an fltüii unb rotier ©t§nur.) 

Nr. 555. 

1323 (4. 9M.) Nos Franko miles de Lindin , scultetus 
in Gizzin, et Lukardis conjuges recognoseimus , quod cum 
consensu Eckardi fratris mei Frankonis , monasterio in Arns- 
burg pro 1. marcis denar. vendidimus bona nostra in villa 
L uz zi lindin sita, quae cum praedicto fratre meo hactenus 
communiter tenuimus indivisa, et in praesenti Gerhardus 
dictus Snabil jure colonario colit. — Testes: Widroldus 
sacerdos de Lindin, Bernhardus de Gunse miles, Eckardus 
armiger praedictus, Gerlacus scabinus in Gizzin, Snabil 
praedictus et Heyno dictus Stukire, vülani in Luzzilindin 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIII, in crast. invent. s. crucis. 
(2Rit Sifßel be« 9lu$tMer* unb ber ©tabt ©fefcen.) 

Nr. 556. 

1323 (10. 3uli.) Nos Vlricus dominus de Haynowe 
et Agnes conthoralis nostra recognoseimus, quod nos in 
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recompensam et instaurationem testamenti quondam Vlrici 
patris nostri per ipsum monasterio in Arnsburg, in quo 
fundationis fungimur dignitate, legati et per nos propter 
eventus sinistros varios prout debuimus minime consumati, 
insuper pia liberalitate propter deum praedicto monasterio 
omnia jura nostra, census et proventus nostros in vilia 
nostra Dreyse sita prope opidum nostrum Mynzenberg, 
jurisdictione tarnen ejusdem villae, quoad facultatem judi- 
candi, poenas forefactorum consuetas recipiendi, herburgas 
nostras ac tabernam pro vino hostro vendendo sub certo 
banno habendi et homines nostros proprios existentes duntaxat 
excepta , damus donatione facta inter vivos. *) — Testes: 
Johannes et Helffricus fratres, milites nostri, dicti de Rudin- 
keym , consiliarii nostri, Happelo de Eycheyn advocatus noster 
in Wunekeyn opido nostro et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX1U, domin. prox. a. fest. b. Mar- 
garetae virg. et mart. 

{mit eiegcl be« «auSfreffer« an rottet Sdjnur, baö feinet ©em. feblt.) 

Nr. 557. 

1823 (13. 3uli.) Nos Johannes dictus Faber et Kune- 
gundis conjuges de inferiori Jttingishusin recognoseimus , 
quod vendidimus monasterio in Arnsburg quosdam agros et 
prata de bonis nostris in villa Jttingishusin sitos, quorum 
descriptio haec est: in campo dicto zu me einlohe — an 
der Lachin — amme hasinspile — vndir den wingartin — 
an der breidinwisin — an dem Nuwenrode — an der Lan- 
zinstrud; in campo dicto vf der hard — vf me sande in 

■ 

*) 1383 (10. 3uli) bitten bie »org. Wrid) wn fcanau unb feine ©em. 

• Bgneö ben (grjbifcfcof unb ba« (Saöitel ju Maina, ba§ fie i&re ©e* 
ne&mignng $u ber in ber »orfrefjenben Scfjenfung aud> begriffenen 
Uebertragung beö ^atronatSredjtS ber $aro$ial?ird}e inffJrettfe 
bei SK^njenberg anbaSÄiojrer geben mbtytn. (Siegel toieoben.) 

1380 (17. ©e»t.) bcfldtigl ber garbinal $iieus biefc SnWo* 
ratton gu f^ranffurt. 
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den rodirin — irerae sole — zu den galgin — vf den hek- 
Hn; in campo diclo daz obirfeld — amme Steinbutte — in 
dem wides — in der Ysingrubin — in den buch stumppin 
— zu den clingin — ante superiorem vülam Jttingis- 
husin. Jtem deacriplio pratorum est haec: ü peciae in 
den bigen — in der Lachin — in den semidin — zu breidin 
eichen, profitentes praedictos religiosos praefata bona nobis 
jure colonario concessisse pro i. marca denariorum. — Testes: 
Wenzlo Keie officiatus in Munstere, Merbode, Hermannus 
opüio, scabini, Happlo dictus Lumminere et Heinricus dictus 
Lindinere et a. q. pl.*) 

Dat. a. d. M.CCC.XXIII, in fest. b. Marg. virg. et mart. 
(Da« eicflel Ux 0taM 2t# fe&it.) 

Nr. 558. 

1323 (4. $lug.) Ego Heinricus de Byginbach , canoni- 
cus ecclesiae s. Mariae ad gradus mogunt., recognosco, 
quod abbas et conventus monasterii in Arnsburg arcam suam, 
quae olim fuit Yrmingardis quondam beckinae, in villa C ruf- 
te 1 e sit Uni , mihi ad vitae meae tempora concesserint, ordino 
quoque, quod praedicti religiosi post obitum meum prae- 
dictam aream cum omnibus aedificiis, structuris et meliorationi- 
bus libere devolvantur in animae meae remedium. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIII, fer. v. post. Petri ad vincula, 
(2RU 6te<jel be« Stfftellei«.) 

Nr. 559. 

1323 (2. Sept.) Vlricus dominus in Hanowe strenuo 
viro Cunrado dicto Rost militi, fideli suo, salutem. Cum nos 
pro anniversario et testamento quondam pratris nostri omnia 
jura noslra in villa nostra Treyze prope Minzrnberg 
cum patronatu ecclesiae ibidem, jurisdictione tarnen excepta, 



*) 21 lif (cfyi i f t : fidejussores warandiae per annum Wenzlo Keie ein- 
gravüis, Cunradus dictus Windinere et Johannes Guus Gerhardt. 
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monasterio in Arnsburg contulerimus , fidelitatem vestram 
requirimus et jubcmus, quatinus censum librae denar., quem 
nobis hac.tenus de molendino vestro ibidem solvere debuistis, 
de caetero praefatis religiosis solvatis et ab ipsis recognoscatis. 
Dat. W u n e c k e n , a. d. M.CCC.XXffl, iv. non. septembris. 
(?)a* in flrttitera ffia^fe aufgebrfidte ©eactfleftel fe&lt.) 

Nr. 560. 

1823 ((Snbe 6ept.) Ego Theodericus dictus Friz miles 
de Dorfeldin reeognosco, quod ego pro persona mea solum- 
raodo ad tempora vitae meae, praesente Stilla, conthorali 
mea, rubetum seu nemus monasterii in Arnsburg, in ter- 
minis villae Kezzilstad juxta Castrum Hanowe situm, 
ila tarnen , quod magis vicinatur iamdictae villae, quam Castro 
praedicto, pro dimidia marca a monasterio praedicto ad 
utendum, vel si maluero in novale seu pratum redigendum, 
recepi et conduxi. — Testes: Johannes de Huleshobin miles, 
Markolfus filius suus, cognatimei, Conradus dictus Dytpechere, 
Willekinus dictus Stebe et a. q. pl. in vHla Dorfeldin. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIII, circa fest. b. Mychaelis, tempore 
reyse regalis versus Werde et Sucviam. 

mit 6t*ß<l M Buweiler* iit ßtSnem SBadtfe.) 

Nr. 561. 

1328 (Dct.) Omnibus innotescat, quod ego Eckehar- 
dus dictus Fasolt, armiger de Leitgesteren, mutuo consensu 
Lutgardis uxoris meae, vendidi Gerhardo diclo de Linden, 
Hadewigi uxori suae, civibus wetflar., pratum meum prope 
villam Leitgesteren juxta via in dictam der burchwech et 
pratum dictum dy dyclanne, quod pratum Renero et Ger- 
hardo praedicto, fratribus, dinoscitur pertinere, situm, pro- 
xvi. marcis denariorum. — Testes: Gerbertus Vdonis, Her- 
mannus Reye, scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIII, mense octobri. 

(2JM Sieget bcr «Stobt ©efctar.) 
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Nr. 562. 

1838 (4.2)ec.) Johannes, scriptor pinguensis , canoni- 
cus s. Mariae ad gradus , et Hugo , praebendarius majoris 
ecclesiae mogunt., collectores fructuum benefieiomm ¥8080-» 
tium a Mathia archiepiscopo mogunt. deputati, recognosci- 
"Ynus , nos locasse monasterio in Arnsburg universos fructus, 
redditus et proventus ecclesiae parrochialis in Dreysen, 
nuper vacantis ex resignatione libera nobilis domicelli Rein- 
hardi de Wilnawe, quondam ipsius ecclesiae rectoris, e% 
specialiter curiam, quam detinet miles dominus Richardus 
de Musschenheim , cum suis attinenciis . habendos ad duorum 
annorum spacium, pro lxxx. libris hallensium*) 

Pat, a. d. Bl.CCCXXin, die domin. a. diem. b. Nycofoi episc, 
im ^iefiel ber <au«ftefler.) 

Nr. 563 t 

1324 (22. gebr.) Nos Petrus dictus de Wanebach et 
Bertha conjuges, residentes in Echcil, profitemur, quod nos 
nomine elemosinae, donatione inter vivos facta, redditus i, 
modii siliginis de jugere cum dimidio terrae arabilis in ter- 
minis villae Wanebach sito, in loco diclo in der Clingen, 
monasterio in Arnsburg dedimus, volentes, quod post obi- 
tum nostrorum amborum, praedictum juger ad praefatos 
religiosos titulo proprietatis libere devolvatur. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIV , in kathedra b. Petri. 
(SJitt Sieget be« fiebern« dngelbert gu ddjjet in grünem 5Bad?fc, ba 
ber 2luSfteHer ein eignet nicht bat,) 

Nr. 564. 

1824 (23. $px.) Nos Arnoldus dictus Stochar miles 

castrensis in Steinhem et Katerina conjuges recognoscimus, 
i 

*) 1383 (10. 5Dcc.) »erbieten bie »org. 3ot)anne8 unb $ugo ben Pfarrern 
in Dretfe unb in OJ<tn$en&erg, bte (Sinfünfte ber Pfarrei Dretfe, 
toeldje fcurdj bie SBerlobung beö ®rafen f)ieinfjarb »on SBeitnan, efnfr 
SRectorö baf., unb beffen »ergebt be&fcalb unbefefct fcp, einhalten, 
inbem fte fty bte Ztifttfftttai barfiber »orbe&alten. (Siegel »ie pben.) 
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quod nemus seu buschum nostrum, situm intra nemus do~ 
minarum de Padenshusen et- inter nemus dictum der Gre- 
benwalt in uno terminorum suorum pertingens ad marchiam 
de Hovheim, dictum des Stocharn wall , habens circiter iv. 
mansos in mensura , mere proprium nostrum , prout in figura 
iudicü Steinheim meliores et antiquiores incolae ejus dorn 
judicii ab Arnoldo de Sualeheim advocato ibidem interrogati, 
recognoverunt et sunt contestati, progenitores nostros ipsum 
pacifice possedisse, quolibet manso vendito pro- xvi. libris 
hall., monasterio in Arnsburg vendidimus, necnon bannum 
et defensionem ejusdem nemoris per ofliciatos domini mei 
de Eppenstein, in cujus territorio situm existit, ipsis fieri 
procuravimus , ponentes ipsis fidejussores Burchardum dictum 
Binthamer militem , Wortwinum dictum Korp armigerum, Ro- 
dolfum cintgravium judicii in Steinheim, Herbordum Mels- 
hemere de Frankenvord , Hartmannum dictum Munich et 
Petrum de Ouheim. — Praesentibus: Hartmanno de Guns- 
rode milite, Hartmodo de Oberoldeshusen et . . . dicto Colse 
de Husen, et turba populi copiosa. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIV, in die b. Georgü mart., in figura 
judicii Stenheim infra sedes ejusdem. 

{Vit 6icflel bcS 2tugfleHer$ unt> ©ottfrieM »on Gwenfletn fefclen.) 

Nr. 565. 

1824 (24. Slpr.) Noscat, quod devoti in Christo sub- 
scripti altare per ipsos in ecclesia parochiali in M uschin- 
heym, monasterio in Arnsburg incorporata, in honorem s. 
Mariae virginis et s. Johannis baptistae construendum, rebus 
suis et muneribus liberaliter dotaverunt, ut missa demane 
per capellanum in eo instituendum celebretur, ita tarnen, 
quod medio tempore quousque praedictum altare erigatur, 
capellanus praedictus missam praefatam celebrabit in altari 
s. Nicolai confessoris, quod jam in praefata ecclesia actua- 
liter est constructum. Sane Elyzabet, relicta quondam Con- 
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radi militis de Muschinheym dicti in deme ende höbe, una 
cum Gernando et Dammone militibus, filiis suis, redditus 
fML octalium siliginis de curia sua praedicta deme ende habe 
tollendos, quosque redditus equipollentes in bono situ cc- 
dentes ad dotem praedicti altaris per ipsorum pecuniam 
comparentur et quonsque oedant redditus sie empti capellano 
praedicto , item miles Wemherus de Muschinheym , una cum 
Agnete conthorali sua, redditus vi. octalium siliginis de agris 
suis , videlicet de ii. jugeribus dictis an der kruckin , item 
de i. jugere situ obir daz floz, item de agro dicto daz 
brenun stucke, item de jugere dicto der Ozzillin morgin, 
item de iv. jugeribus in campo versus Wedere in agro 
dicto daz crumtne stucke pereipiendos , praeterea miles " 
Dammo de Burkartisfelde , qui nunc dicitur senior, redditus 
i. maldri siliginis de jugere sito of der bach, item de i. jugere 
dicto der crumme morgin et de i. jugere sito in via versus 
Birkelar solyendos, item Johannes armiger de Mardorf, 
cum Lybista uxore sua, censum vi. sol. den. de ii. pratis 
suis sitis in villa Steynberg soWendos, item Gernandus 
frater suus de Mardorf, cum Mya uxore sua, redditus l oc- 
talis siliginis de pensione iv. octalium siliginis sibi in villa 
Butdisbach cedente, tollendos, item Conradus de Mar- 
dorf, frater praedictorum , cum Cunegunde uxore sua, unam 
domum sitam in Muschinheym, praeterea Wernherus 
dictus for deme falledore agrum situm juxta dy ibirmerin 
infra viam, qua ilur Arnsburg, item Rulo de Wedere > i. 
juger situm ante nemus in campo dicto daz Luzzilfelt, item 
universitas villae in Muschinheym ii. domos sitas juxta eimi- 
terium ecclesiae ibidem, item pratum dictum dy Kucchinstat, 
pratum dictum eynloch, insuper den werd juxta pontem, 
üem agrum dictum der eggilse, item censum v. sol. den. 
de vi. jugeribus praiorum dictorum dy lache solvendum ; 
insuper unam marchiam lignorum annuatim in silva mu- 
schinhemensi secandam, dederunt donatione inter vivos 
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facta ad dotem altaris memorati. Insuper redditus iv. octa- 
lium siliginis ad luminaria praedictae ecclesiaa cedent eciam 
capellano altaris, praeterea jus patronatus altaris et dotis 
praedictarum ad monasterium arnsburgense pertinebit*J etc. 
(folgen bie SScrpfüc^timgcn be$ (SapellanS rücffi^tli^ ber 
getyer bct 3ftef[e.) 

Dat. a. d. M.CCC.XXIV, in crast. b. Georgii mart. 
(2Rit ©iege( fce& 9lbt« ju arnfl&wrg, SBern&erS brt »Pfarrer« ju 9Riu 

fd>enl>etra, fowte ber Ritter 2>ammo b. ält. unb ffiern&er* »arg. in 

grünem Sa$fe.) 

Nr. 566. 

1334 (22. 3J?at.) Ego Gysilberlus dictus Swarze, re- 
sidcns in Hovewizela, recognosco, quod cum coenobio in 
Kai de reu pro üistituenda praebenda quo ad usuin pinguiorem 
rerum temporauum PeUae, fdiae meae, monialis monaster« 
praedicti, insuper loco portionis haereditariae , praedictuin 
coenobium post obitum meum in persona praefatae filiae 
meae contingentis , redditus xvL octalium siliginis et tritici 
de bonis certis in vi Ha Birkelar provenientes , jam dudum 
assignaverimus, sane cum eadem bona in Birkelar pro 
servitiis domino meo de Falkenstein factis vendiderimus, 
volens igitur praefato coenobio quoad equipollenciam red- 
d i(m um venditorum in consimilibus redditibus providere, ex 
nunc bona mea in superiori Hergcrin Mta, ad unam 
curiam et xxxiü. pecias agrorum et pratorum se extendentia, 
quarum partes correspondentes habet divisas Conradus ar- 
miger de Mardorff, xvi. octalia siliginis et tritici solventia 
annuatim, praefato coenobio dedi. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIV, fer. iii. in rogationibuä. 
(5Wit €ieg»l Ux ©tafct SWinjenberfl.) 

*> 1537 (89. Stoü.) beftöti&t ber Gri&tfifrof $etori$ tum «WatHj tiefe 
©tiftun^ JJaL Aachaffeaburg. (2RU Siegel befielen.) 
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Nr. 567. 

1324 (1. 3imi.) Testamentum Angeli dicti de Sassin, 
olim civis in Fridberg. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XXIV, in kal. junü. 

Nr. 568. 

1324 (27. Sunt.) Nos Rudolfus zv Silbirberg camme- 
rarius , Emercho scultetus , Nicolaus , Salmannus , Volgmarus 
et Scherplinus , judices saeculares mogunt. , profitemur, quod 
cum a. d. M.CCC.XXIV, fer. iv. prox. p. fest, nativ. b. Jo- 
hannis bapt. in curia archiepiscopi mogunt. in loco consueto 
judicio reipublicae, quae vngebedending vulgariter dicitur, 
praesideremus , honorabilis vir Heinricus de Bygenbach, ca- 
nonicus öcclesiae s. Mariae ad gradus mogunt , super domo 
zum Rosingartin, in vico comitis prope domum ad symeam 
superius sita, eidem Heinrico suisque haeredibus proprie- 
tatis titulo jugiter optinenda, mo Nicoiao judice praemissa 
publicante, post primum et secundum bannos suos coram 
nobis rite primitus conquisitos , tertium bannum suum super 
eadem domo de una celebratione reipublicae ad abam absque 
contradictione cujuslibet hominis rite conquisivit, et super 
praedicta domo a nobis confirmatus existit per sententias 
judiciarias, attestantibus advocatis, budellis ac alüs civibus 
mogunt. anno et die superius annotatis. 

(Sttit ©tegel ber «ttusjteHer nnb Der Stifter.) 

Nr. 569. 

1324( 2 y iÄ .3ult.) NosFolpertus miles dictus Hosechen 
de Honfilz et Amabilia conjuges, Elenhevob commanentes, 
profitemur, quod nos Philippo domino de Valkensteyn red- 

*) ifctefe intcrcffantc Urfunbe wirb »oflftänbig abgebrucft im 3. $efte 
be$ VI. S3anbcd beö %xd)ir>6 für $eff. ©efdj. unb 2lttert&um$funbe 
crf^cinen. 



Digitized by Google 



< 



1324 — 1325. 375 

ditus iv. marcarum col, super curiam nostram Melppach 
sitam, assignavimus , quos ab ipso nos nomine castrensis 
feodi haereditarie possidemus, ea conditione, quod si alia 
bona nobis comparare nos aut nostri haeredes possemus 
sibi viciniora sita , ubi hujusmodi redditus iv. marcarum bene 
et commode possent demonstrari, praedicta curia nostra ad 
nos libera revolvetur. — Testes: Mengotus miles dictus 
Knibe, Conradus de Trespach miles, Johannes Ruffus de 
Derenbach armiger et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIV, in die Panthaleonis, xiv. kal. aug. 
(OTtt eie ö cl De« «rtftefler«.) 

Nr. 570. 

1324 (2. Dct.) Nos Conradus camerarius, totumque 
capitulum sedis in Fredeberg recognoscimus et ad consul- 
tationem Andreae plebani in Wizele, confratris nostri, pro- 
nunciamus, quod cum novalia ex indagine vel rubeto prope 
Minzinberg extra muros ejusdem opidi, per dominos de 
Falkinsteyn facta sunt infra terminos decimacionum et limites 
parrochiae in Dreyse, a qua capella in Minzinberg 
olim fuit separata, merito approbata, decimae eorundem 
novalium ad pracdictam parrochialem ecclesiam in Dreyse 
debent pertinere. 

Dat. archipresbyteratu nostro a. d. M.CCC.XXIV, fer. 
iii. post Remigii, quae fuit dies capituli nostri. 

(2Mt ©ießcl fcer tfo0f}etler.) 

Nr. 571. 

1823 (San.) Noverint universi, quod ego Johannes 
Monetarii, civis wetflar., mutuo consensu Katherinae uxoris 
meae, vendidi Hermanno de Olmenc, Heidendrudi uxori 
suae et ipsorum haeredibus curiam meam in villa Lutz il- 
linden sitam, cum Omnibus bonis et juribus, quem Mon- 
fridus dictus Holzhusir jure colonario colit, et solvunt Hei- 
dendrudi dictae Munzirsin beginae, privignae olim Gerhardi 
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dicti Munzcre, mei fratris bonae memoriae, iii. maldra tri— 
tici annuatim. — Testes: Hermannus Monetarii, Gerbertus 
Ydonis, scabini et a. q. pl 

Dat. a. d. M.CCOXXV, mense januario. 

(3JM eteftd ber 6tabt Sötfctar.) 

Nr. 572. 

1323 (21. mx\.) Nos Lukardis, relicta Friderici dicti 
Staubin, Johannes, Hadewigis, Bertha, Alheydis, liberi ejus- 
dem, cives in Frideberg, recognoscimus , quod in causa, 
quam nos ratione Juttae beckinae de Nouheim et Emmerici, 
. quondam rectoris ejusdem ecclesiae in Nouheim, contra 
monasterium in Arnsburg habere videbamur , veraciter com- 
perimus, quod nichil omnino juris vel actionis nobis com- 
petebat vel competit in hac causa, unde etiam si aliquid 
juris habere videremur , prout Wencelo burgravius et quon- 
dam Gotfridus de Stocheim, castrensis in Frideberg, arbi- 
tratores, super eo statuti diffinierunt, renunciamus. 

Dat a. d. M.CCC.XXV, in fest. b. Benedicti abbat. 
(mit eteget beö »org. öurQßrafen 2Ben$elo uub bc3 6#öffen 3uugo in 

grtfbbcrfl.) 

Nr. 573. 

1825 (9Ktft.) Nos Johannes de Nuveren et Katherina 
conjuges, cives wetflar., profitemur, quod a concivibus nos- 
tris Gerdrude videlicet, Hildegunde et Bertha, sororibus, 
filiabus quondam tiermanni dicti de Morlebach , agros ipsarum 
sitos prope Drenkenvort iilorum de Calsmont una cum 
honreo ipsarum et horto sibi adjacente, sitis in Selhobin 
sub via, qua itur versus Rabodinmolen, condoximuß pro v. 
maldris siliginis, nos etiam agrum nostrum, agris Johannis Mo- 
netarii ac Henrici dicti de Bredehusin, generi ipsius, consitis in 
monte dicto Gyrnsperch, pro subpignore obligavünus. — 
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Praesentibus: Marquardo de Nuveren, Ebirhardo dicto 
Mauge, scabinis et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, mense marcio. 

mit eiegel Ut ©taM SBc&lar.) 

Nr. 574. 

1323 (4. Sflat.) Nos frater Gerlacus abbas in Arnes- 
burg, patronus ecclesiae parrochialis in D reise prope Min- 
cinberg, nostro monasterio incorporatae , et Anshelmus 
sacerdos, vicarius perpeluus ecclesiae ejusdem, recognos- 
cimus, quod cum inter nos super proventibus et juribus 
vicariae jam dictae quaestio verteretur, nos compromisimus 
in fratrem Hartmudum de Lyndin, monachum monasterü 
praenotati , et Heinricum Gotsholdi , sacerdotem plebanum in 
Gambach , qui pronunciarunt jura et proventus vicariae prae- 
fatae subjunctos ipsius esse debere in perpetuum durafuros. 
Primo, quod abbas monasterü supradicti de proventibus pas- 
toriae ecclesiae suae ad corpus praebendae vicariatus ipsius 
xxv. octalia siliginis et vi. octalia tritici debet dare , secundo, 
quod vicarius in villa D reise, in opido et suburbio Min ein- 
berg, in Ebirstad et in omni Luis terminis parrochiae 
praedictae D reise deeimas animabum deeimari, communiter 
dictas, minutas seu personales de hominibus solivagis, con- 
dueta hospicia seu areas conduetas pro censu annali debet 
reeipere. Decimae vero hortorum et fruetuum seu fundi etc. 
ad jus praedicti monasterü pertinebunt. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, sabb. a. domin. q. cant. can- 
tate domini. . 

# 

(2Rit eifflet ber 2tu8jMer unb <gä)iMxld)Ux in Grünem ffia^ff.) 

Nr. 575. 

1339 (6. 2Rai.) Noscant universi, quod viri infra- 
scripti, in remissionem peccatorum suorum et omnium pro- 
genitorum suorum, altare virginis Katherinae in parrocbiali 
ecclesia viüae Dreyse juxta Mynzenberg monasterio in 



V 
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Arnsburg incorporata constitutum, rebus suis et muneribus 
dotaverunt, ut missa demane per capellanum sacerdotem in 
eo instituendum sempiterno tempore celebretur. Sane Rychar- 
dus miles de Muschinheym , residens in Dreyse , redditus vi 
maldrorum siliginis de manso dicto vulgariter morickelis hübe, 
ad dotem praedicti altaris assignavit et contulit curiam et 
domum, quam nunc inhabitat sacerdos; secundo Conradus 
dictus Rost de Dreyse miles dedit et assignavit redditus ü. 
maldrorum siliginis de agris sitis in der Birgil stad — vf 
der daupach — infra agros advocati et Johannis cognati 
sui — juxta crucem byme obirnhoberin wege — byme 
Wanebechir wege ; tertio Gerlacus miles, advocatus in Dreyse, 
dedit redditus i. maldri siliginis de dimidio jugere vf deme 
Muschinheymir berge — in der Sülze — an deme hundis- 
zele — an deme Bliczinbohele — an den langin scricchin — 
— vf deme Wedirberge — an deme paffin pade — by 
deme Rodin steyne; quarto Johannes armiger, advocatus in 
Dreyse, nomine suo et Wernheri militis, fratris sui, dedit 
redditus i. maldri siliginis de universis agris, quos sororius 
Guntrami de Dreyse sibi vendidit habendos tamdiu, donec 
cum viii. marcis in emptionem reddituum convertendis , ab 
ipso redempta fuerit pensio praenarrata ; *) quinto tota uni- 
versitas villae Dreyse iii. jugera sita an deme hinder holz 
tribuit. Praeterea ut tranquilla pax inter plebanum prae- 
dictae ecclesiae et sacerdotem cappellanum praefati altaris 
perpetue vigeat, juspatronatus et praesentatio altaris prae- 
dicti ad monasterium amsburg. in perpetuum pertinebit, in- 
super cappellanus in missis et boris canonicis plebanum prae- 
dictae ecclesiae cantando et Iegendo fideliter adjuvabit etc. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, pridie nonas maii. 
(2Hlt (Siegel be* m* »on «araabnrg, be« Pfarrer« 2tnfoelnt in fcretfe, 
tttib ber Otitter Olödjarb uub (Eonrab gen. SRofL) 

*) 1335 (9. Slug.) beurtunbet 9lbt ©erlacfc in Strasburg, bafc bitter 
3o$anne3, Stböofat in fcrebfe, biefc get&an &abe. 
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Nr. 576. 

1325 (7. 9Rai.) Notum sit , quod nos Henricus miles, 
Conradus, Theodericus armigeri, Biyela, liberi Conradi railitis 
de Muschinheym, residentis in Birkelar, et Johannes armiger 
dictus Scade, maritus Biyelae praedictae, haeredes Conradi 
in ililis praedicti, donationem domus, curiae et horti ad dotem 
ecclesiae in Birkelar, quos in praesenti plebanus dictae 
ecclesiae possidet, per praedictum Conradum militem patrem 
nostrum factas, ratas habentes ipsas promittimus inviola- 
biliter observare. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, non. maü. 

(2Rit Siegel beö %\>ti »on Slrnöburg tn grünem Söadjfe, be$ »org. 
(SonrabS b. alt. d. ÜHufcfyenljeim unb %otfVmH gen. Srabc, ba bie 
9lnberen ein folcfyeö trtdjt babeu.) 

Nr. 577. 

1323 (8. 9)?at.) Noverint universi, quod ego Conradus 
dictus Truschart, civis wetflar., consensu Elisabetae uxoris 
meae, vendidi Nicoiao dicto Schonekost, Gudae uxori suae, 
civibus wetflar., et haeredibus ipsorum, ii. marcas annui reddi- 
tus sibi ex domo mea infra muros Wetflariae inter thuguria 
ex opposito domus Lodewici dicti Habircorn et prope domum 
beginarurn dictarum der burinheimerin kint sita , quae domus 
solvit Henrico de Holzhusin xxxii. den. col., neenon Hen- 
rico diclo de Herberen, ejus genero, xvi. den. col. census 
nomine annuatim, pro xxx. marcis den. — Testes: Ebir- 
hardus dictus Mauge, Ebirhardus dictus Rode, scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, fer. iv. prox. p. Philippi et Ja- 
cobi apost. 

(2JUt etegcl ber etabt Söe&far.) 

Nr. 578. 

1323 (31. Dct.) Nos Mechildis, Rudolfus gener ejus, 
neenon Nortdrat uxor mea, cives in Budisbach, recog- 

1337 (29. 9iot>.) betätigt (£rjb. &etnrfcf) oon SWainj obige 
Stiftung beö St. datbarinenaltatö. Dat. Aschafienburg. (OKit Siegel.) 

»«ein, Kmlb. Urf.^ud?. 26 
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noscimus, quod vendidimus Conrado diclo Arnheymer, civi 
in Mynzenberg, i. octale siliginis annuae pensionis pro iii. 
marcis den. col. , ipsi assignantes i. juger , quod dicitur vbir- 
dazfloz, item dimidium juger, quod dicitur vfte dem berk- 
hohe, item i. juger, quod dicitur zv grazze an der weide, 
pro subpignore. — Testes: Ortwinus et Henricus dictus 
Wise, scabini, Henricus dictus Henvere et Herdenus de 
Budisbach et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, in vig. omnium sanetorum. 
(«Kit Siegel ber etabt 9Jtinaenberg.) 

Nr. 579. 

1825 (2. 9?ott.) Ego Wilhelmus , natus quondam Fasoldi, 
armigeri de Leytgesterin , residens in Habichinheym , recog- 
nosco, quod cum consensu Juttae, Henklonis de Wiske, 
mariti sui, Katherinae, Syboldi de Klettinberg mariti sui, 
generorum meorum, Irmengardis et Gelae, filiarum mearum, 
monasterio in Arnsburg pro marcis den. col. redditus 
perpetuos, iii. maldrorum siliginis, de bonis propriis in me 
per piae memoriae quondam soerum meam devolutis , in ter- 
minis Bonhauin et Furbach ante montana villarum sitis, 
quae in praesenti Heylmannus dictus Rasor jure colonario 
possidet, de quibus vi. maldrorum praefato monasterio et 
xii. mihi et praedictis haeredibus, neenon iv. monasterio in 
Werberg pensiones annuatim hactenus sunt solutae, deri- 
vandos, vendidi, et Syboldus, gener meus, et Katherina, 
uxor sua, filia mea, specialiter, caeterique haeredes mei 
generaliter renunciaverunt Velleyano videlicet juri dotalicio 
seu donationi propter nuptias sibi competentibus in dictis bonis. 
Et quia Gotfridus et Sufphia, liberi mei, nondum sunt doli- 
capaces, nec annos legittimos attigerunt, Henklonem, Sy- 
boldum, generös meos, et Conradum, filium quondam Lysae 
de Habichinheim , fidejussores constituo. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, in die omn. animarum. 
(SRit ©tegcl Gonrab« gen. ©efcepant {Ritter« , <S#ult$etjjen in 33ufc* 
(?a$ uub ber Btatt 2Rin$enberg, ba ber 9ln*ftefler ein eigne« entbehrt) 
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Nr. 580. 

• 

1323 (4. 9?0tt.) Nos Cunradus dictus Rost miles et 
Jutta conjuges de Dreise prope Myncinberg, recognoscimus, 
quod jus haereditarium nobis in quadam area molendini et 
pratis, agris ac marchia libera, necnon salicibus in Wedere, 
de quibus libram denar. nobili viro domino ... de Hanowe 
prius et postea ex jussu ejusdem monasterio in Arnesburg 
annuatim solvere tenebamur, competens-, dictis religiosis 
vendidimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, prid. non. novcmbris. 
(QJM (Siegel beö auefteOerö, unb ber 6tabt aWinjenberg.) 

Nr. 581. 

1323 (24. Ü)ec.) Nos Hennannus Rasor et Gela uxor 
sua recognoscimus, Petro clerico, Conegundis institricis bonae 
memoriae filio , nos x. sol. redditus vendidisse super domum 
nostram , sitam inter domos Jacobi cauponis et wallonis fabri, 
dandos pensionis nomine. — Testes: Bethuldus dictus 
Schnideboc, Mengotus dictus der lange, Heylemannus dictus 
Slethorn, Hermannus dictus Slunt, Wenclo dictus Danach, 
cives in Lyeche et pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.XXV, in vig. nativitatis domini. 
{Mit eicgcl ber ©tabt ßic^ in rotljem 2Ba#fe.) 

Nr. 582. 

1326 (22. San.) Nos Syboldus armiger dictus de Klet- 
tinberg et Katherina conjuges, residentes in Habichin- 
h e y m , recognoscimus , quod redditus ii. maldrorum siliginis 
de bonis in terminis villarum Bonhauin et Furbach ante 
montana sitis, quae in praesenti Hcylmannus dictus Rasor 
colit, in quibus redditus vii. maldrorum siliginis ex dotationc 
Wilhelmi dicti Fasoldi, soceri mei Syboldi, nobis hactenus 
debebantur, pro xv. marcis den. col. de consensu ejusdem 
Wilhelmi, necnon Jutthae, Yrmingardis, Gelae, filiarum su- 
arum, Henclonis armigeri de Wiske, mariti Jutthae dictae, 

26* 
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insuper nomine Gotfridi et Sophiae nondum dolicapacium 
consensu praedicli Wilhclmi, palris ipsorum, monasterio in 
Arnesburg vendidimus, et meipsum scilicet Syboldum, Wil- 
helmum socerum meum et Henclonem de Wiske praedictos 
fideiussores constituimus. Praeterca eonfitcmur , quod viii. 
maldra siliginis nobis rationc dotis de bonis praedictis olim 
debebantur, sed i. ipsorum praedicto Wilhelmo socero meo 
vendere permisimus , cum ii. aliis maldris suis venditis prae- 
dictis religiosis, unde in posterum nobis de praedictis bonis 
solummodo v. maldra siliginis debebuntur. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XXVI, in die b. Vincentii mart. 
(2Jiit Sieget ber €tabt Winnenberg unb 9t(tter$ Gonrab gen. ©efcepant, 

feine« ©erlaubten, ledere« in grünem 2öadM"e, ba ber SluSfreüer ein 

eigne« ni$t &at.) 

, Nr. 583. 

1326 (31. San.) Ego Hermannus de Olmena, opidanus 

wetflar., recognosco, quod in remissionem peccaminum meorum 

et quondam Heydendrudis conjugis meae et omnium pro- 

genitorum meorum legavi monasterio in Arnsburg curiam 

' meam sitam in villa Lutziiiinden, quam nunc Meffridus 

ibidem colit, cum omnibus bonis ad ipsam perlinentibus , 

sane ut dicti religiosi Irmengardi , Hyldcgundi et Svvenhildi , 

mcis consanguineabus dictis de Olmena, Wctflariae com- 

morantibus, x. maldra siliginis, maldrum caseorum, ii. melretas 

papaveris, iv. aucas et totidem pullos, quamdiu omnes vixerint , 

presentent annuatim. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVI, ii. kal. februarii. 

(Wlit «Siegel be§ QtuefleHerö.) 

Nr. 584, 

1326 (26. SSM.) Cunradus cantor ecclesiae s. Mariae 
in Lyeche , Henricus in Frideberg et Alb. in Waldradehusen 

*) 1327 (16. gefcr.) »erfaufen bie uorg. 6&cleute öon o&g. 5 flKafe ' 
ßorngelbeö bem Älofier weiter 1 kalter für 7 1 /, Warf fSln. «Pfennige. 
mit ©iegel wie oben.) 
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plebani, arbitri in causa, quae inter monasterium in Arns- 
purg et militem Johanncm dictum Groppin vertitur, ... ple- 
bano in Mincemberg salutem in domino. Cum ad instantiam 
praedicti monasterii per judices moguntin. contra nos per 
sententias latas et ferendas, ut timemus, inposterum gra- 
viores, pro diffiniendo negotio praedicto nobis commisso et 
assumpto ingratum in nobis esse potatur, adeo graviter sit 
processum, prout ex facti evidentia manifestum est, quod 
hujusmodi negotium protrahere diutius non possumus, vobis 
mandamus , quatinus praefatum Johannem militem peremtorie 
citent, ut fer. vi. nunc proxima post diem Urbani per se 
vel alium suo nomine in Frideberg coram nobis compereat, 
diffinitionem praefati negotii , alioquin in ipso negotio proce- 
dimus, ipsius absentia non obstante. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVI, vii. kal. junii. 

(2JM ©iegel bcr StuejieUer.) 

Nr. 585. 

1326 (iL 3uli.) Nos Philipus de Falkinsteyn et Cuno 
domini iii Mynzenberg recognoscimus , quod cum Rychardus 
miles de Muschinheim, residens in Dreyse, vasallüs noster 
fidelis, censum annuum \. sol. den. defalcandum de summa 

, census xix. sol. den., ipsi de censibus curiae monasterii in 
Arnsburg in Ebirstad debiti, a nobis feodaliter depen- 
dentis, cum eisdem religiosis pro prato sito juxta villam 
Dreyse, curiae praefati Rychardi vicino, sub forma con- 
cambii permutarit, nos ad instantiam praedicti Rychardi, 
nobis in recompensam dictum pratum cambitutn , ad valorem 
census x. sol. aestimatum, resignantis et idcm a nobis feo- 
daliter recipientis, praedictum censum in Ebirstad prae- 

> fatis religiosis proprietamus. Permittimus quoque , quod pro 
anniversario quondam uxoris Rychardi antedicti prioris per- 
agendo, dicti religiosi annuatim i. marcam den. de residuo 
praedicti census xix. solid, sumant, tamdiu, quousque x. 
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marcae den. a Rychardo vel haeredibus suis supradictis re- 
ligiosis numeratae fuerint, et tunc census marcae , a nobis 
feodaliter dependens, ad ipsum vel haeredes suos redibit. 
Dat. a. d. M.CCC.XXVI, v. idus julii. cig 
(2JM ©icfle! ber Huöfteaer, H* Gimo'* in ötunem ffia$fe, ba« ©icßd 
9tf4arbft Mit.) mT Mrsrx 

Nr. 586. r) 

1826 (28. $)ec.) SQBir 3o$an fR\)*tftl 9fyt$er »nb 
©Reffen ber fiab $u ©runenberg grujen mibe btyben binefl 
tyern granfen t>on fiinben eime titlet &nb #artmube r>on 
(Slettyenberge eime roepinture, baö bie Jerxen üon Slmfburg 
rmbe traft »on 9ftubcnl)ufen ein «Sefcinture, aller ere faa> 
bie fie mit ein $u fdjaffen f)an, mit ein gefunt |tnt, alfo ba$ 
bie Herren von Slrnfburg fyant geforen einen buregman $u 
©tyjen ju eime ratmanne, tmbe traft au0 einen burgman $u 
©Wen ju f!me ratmanne, alfo ba$ bie jroene ratmanne fie 
follen funen beiber ftt, funen fte ba$ nit aber gctun,.fo follen 
fte reitr) ervaren nad) ere Söeibcr faa)c rmb rebe, rmbe follen 
fte fdjetben, r>nbe funnen er ratmanne nit eintreO)iä) roerben 
naa) beme reiben, fo feilen fte einen aber man fyfen $u en 
$u ©»jen, w ber Jene fpria)ct beö reitl) er eime, baö 
fal matl) fyan rmbe follent ba mite gefunt fm rmbe gerettet 
al$u mal, baö f;ant »erborget bie Herren von Slrnfburg bie 
vorgenantfye $u fyalbene bie r. marfen Benningen rmbe v>$e 
©runenberg nit fcarene abe l)ee baä 93reä)e üon feiner 
gefaxt ber r)er fiel) nit »erftunbe abe fjeö mtber nn^et roorbc 
von ben aber mannen bie fte geforen Ijant i$ roorbe »er rettet. 

©. n. (Sljr. geb. m.ca.rrtii, a. b. Äinbeline tage. 

(2Hit Stege! ber ©tabt ©rünberfl.) 

JVr. 587. i kitfjjL 

1827 (15. gebr.) Nos Bertoldus decanus ecclesiae fran- 
kenvord. , fratres Henricus de Schonowia, rector curiae 
in Frankenvord monaslerii de Schonouwia, et Conradus, 
rector curiae in Frideberg monasterii in Arnsburg, rao- 
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nachi, executores testamenti quondam Hadewigis diclae 
Kachelharden , opidanae frankenvord.,*) ab eadem electi, 
recognoscimus, quod in litera testamenti talis articulus de 
v er I)o ad verhorn continetur: Item lego iii. mansos sitos 
in tcrminis villae Wullenstad superiori simüiter pro 
beneficio in dicta ecclesia si ßartholomaei frarfkenvord. insti- 
tuendo; item lego reliquos mansos et agros, prata, curiam 
et areas, quas habeo in dicta villa Wullenstad, monas- 
terio in Arnsburg praenotato, ita quod iidem religiosi sol- 
vere debebunt Elyzabet, nepoti meae, v. octalia siliginis ad 
opidum Frankenvord ad tempora suae vitae, qua defuncta 
dicta pensio apud ipsum monasterium libere remanebit. Nos 
igitur manufideles praedicti praenotatum legatum exequi in- 
tendentes praefatis religiosis legatariis possessionem praefa- 
torum bonorum in Wullenstad nomine manufidelitatis 
nostrae tribuimus et assignamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVII, xv. kal. marcii. 

(TO 6ie ß el ber «ntfteOer.) 

Nr. 588* 

' 1327 (2. Styr.) Nos Petrus dictus Sturzekop, civis 
wetflar., et Ortruna conjuges rccognoscimus , quod , receptis 
a monasterio in Arnesburg x. libris hallens. , renunciamus 
omni juri et meliorationi per nos in agro nunc in culturam 
hortorum redacto, in descensu montis castri Calsmunt 
extra muros wetflar. versus ripam Wetzfe juxta per mo- 
dicam distanciam Selhobin sito, nobis olim a dictis reli- 
giosis locato, habitis atque factis. Insuper censum nostrum 
iii. sol. den. de quodam horto sito ante portam novi oppidi 
in Grvnenberg religiosis eisdem cum omnibus juribus et 
appendieiis tradimus et resignamus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVII, iv. nonas aprilis. 

CÜKit ©ifflet £ei)bwrt#ö TxQanttn unb SHfofauö Pfarrer« ber Ätrdj« 
in Sßefcfar.) 

*) ©ergl. Boehmer cod. dipl. Moenofrank. p. 487. 
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Nr. 589. * - ! / 

1327 (14. 2lpr.) Nos Marklo de Kolnhusin et Heinricus 
dictus Quidinboum, milites, recognoscimus , quod cum inter 
monasterium in Arnesburg ex una, et Cunradum dictum 
Rode militem, Wernherum dictum Krimmere armigerum, 
caeterosque haeredes quondam dicti .... Krimmeris de Wa- 
nebach militis , patris Wernheri jam dicti , et . . . sororum 
suarum parte ex altera , super solutione pensionis annuae v. 
octalium siliginis de agris infrascriplis , a praedictis cohae- 
redibus praefatis religiosis facienda, orta fuisset materia, et 
in nos tanquam in arbitros ambae partes compromisissent, 
nos pronunciamus , quod ad solutionem praedictae pensionis 
supradicti cohaeredes in termino constituto obligantur. Spe- 
ciflcatio agrorum talis est: in campo versus Berstad i. 
juger attingens super Rozze, item iii. quartalia attingunt 
super mediam viam, item dimidium juger attingit super hen- 
loch; in campo versus Wuluirshcim ii. juger attingunt 
super villam in hortis, item iii. quartalia super henrode, 
item dimidium juger trans viam versus Berckem; in campo 
versus silvam dimidium juger apud Baldimaris cruce, item 
i. juger in der vahin mulde , item i. juger apud viam versus 
Mincenberg, item i. juger dictum der Rormorgin , item 
i. juger versus Berstad dictum Spiz. 

Dat. a. d. M.CCCXYVII, Tyburtii et Valeriani mark . 
(2JM eiegel SKarnVS oorg., ba« Siegel ^einrt^« fe^It.) 

Nr. 590. 

1327 (23. 5fyr.) Noverint universi, quod ego Johannes 
sacerdos, filius quondam Eynolfi, civis wetflar., habui quon- 
dam pensiones ad dies vitae meae a monasterio in Arnsburg, 
quas totaliter resigno et dico conventum ab ipsis quitum et 
solutum. — Testes: Johannes de Lorehe canonicus eccle- 
siae s. Petri mog. et Petrus ejusdem ecclesiae vicarius. 

A. a. d. M.CCC.XXVII, in die Georgü mart. 
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• ■ i * 

1327 (28. Wlai) Ego Syboldus dictus Halber armiger, 
castrensis in Frideberg, recognosco, quod omnia bona mea 
et jura, quae in villa Wertheym prope Rodeheym pos- 
sedi , ad circiter mansum cum dimidio terrae arabilis et unam 
aream in ipsa villa Wertheym sitam se extendentia, quae 
Hertwinus dictus Grcybe colit et x. octalia siliginis solvit, 
monasterio in Arnesburg pro xxxvi. marcis den. vendidi, et 
Wenzelonem burgravium in Frideberg ac Johannem fratrem 
suum, milites dictos Cleen, praenotatis rcligiosis fidejussores 
posui. Publicatio quoquc venditionis et resignatio bonorum 
dictoruin facta est in villa Wertheym in publica slrala, 
coram Hartmanno dicto Nueman, Hertwino Greybe colono, 
scabinis, Conrado dicto Hekis, Gerlaco de Lydien, filio 
flertwini, Rudolfo Kerbere dicto de Hulishobin, Hertwino 
lutitigulo de Wertheim et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC.XXVII, fer. v. prox. a. diem. s. penthecost. 
(2Mt ©tegel Der öurßmänner in gricbbcrg.) 

Nr. 592. 

1327 (15. Dct.) Nos Hartmannus, Katherina, liberi 
quondam Gunderadis dictae die schone frauwe de Frede- 
berg, et Hcinricus, natus dominae dictae die Bergerin de 
Wullinstad , maritus Katherinac dictae, recognoseimus , quod 
cum felicis memoriae quondam Angelus de Sassin sacerdos, 
residens in Arnsburg, pro remedio animae suae, fruetus et 
proventus bonorum suorum in villa Luterebach prope 
Gruninberg sitorum, per lapsum continuum quadriennii 
nunc exspirantis colligendos et pereipiendos , monasterio in 
Arnsburg, ita, quod post lapsum quadriennii nobis praefata 
bona proprietatis jure cederent, nomine legati deputaverit, 
nos de consensu infrascriptorum tutorum seu curatorum 
nostrorum , praefata bona et jura nostra in eisdem supra- 
dictis religiosis vendidimus. Nos quoque frater Hartmudus 
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de Lindin, grangiarius monasterii in Arnsburg, Heinricus 
plebanus in Fredeberg, tutores et curatores libcrorum ante- 
dictoruin, praedictam venditionem approbantcs, et scabini 
cum oppidanis in Minzinberg sigilla nostra appendiinus 
huic scripto. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVII, in vig. Galli abbatis. 
(flNit 3 Siegeln, bafl erfte in retfyem, bad $n>eite in öriiucm Sad;fc) 

Nr. 593. 

1827 (23. 2)ec.) Nos Conradus dictus Goldenere, civis 
in Butsbach, et Guda conjuges recognoscimus , quod mo- 
nasterio in Arnsburg jus et censum i. marcae den. de domo 
et curia nostris, quac olim fuerunt Conradi armigeri dicti 
de Martorf, in opido Butsbach, pro xii. marcis den. col. 
vendidimus, fidejussores constituentes Franzonem de Guuse 
et Rulonem Winten, opidanos butsbacenses. — Testes: An- 
dreas sacerdos plebanus in Wyzele, Erwinus, Rulo Winten 
praefatus, scabini in Butsbach, Mengotus Banseche, Erl- 
marus de Furbach, Kulmannus Eckinhcimere et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVII, x. kal. januarii. 
(2JMt ©. ber 8t. Minjenberg, ba b(e 8t. $8ufcba# ein folctyee entbehrt.) 

Nr, 594, 

1828 (16. San.) 5hmt ft, baj ia) Sife fon Groftele, bi 
(Stnriniö elia)e mittm maS, eine gt>tlia)e fa)eibfcnge ge^abit 
fyan mit rainen fönen alfo, ba$ iä) baj got 3tt ©riebele fal 
fyan min Ubiö 3t>f)t, alfo ba$ ia) bafon reiten fal aüe tat 
ben Jerxen fon 5irnifbt>rä) nx at^eil corniS onb ben £ron* 
benetin fon SQBetfelar xrit>. atfyeil cornte. 3ä) fal aua) f)au 
baj gt>t 50 Dffinfjeim onbe i». pont roaö gelbte »nbe iii. 
lernet gelbiö «§>op)>irff)obin tmbe rrr. fa)illtnge gelbiS 
&t> 9tiä)oIt)iffira)in, ber fal ia) i. marc gelbte gebin ben 
Herren fon Slrmfbfcra) alle tat. 3a) fal aua) tyan einen mor* 
gen roingartte jt> 9tebit üttotle. 9Äe ift aua) gerebit, 
gefä)e ij ba$ ia) ftirbe, baj min« fone bis got follin finbin 
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Ubt$ tmbe fo$ önbe fal t>ffe fte itfltrbin. ©totbe attcl? min 
ft>n (Sonrab an etbin, fo fal (in g&t fcffe fincn brt>bir (Srttrinen 
ge&allen, jtirbe au$ @tn>in an erbin fo fal ftn g*>i gcüüllen 
t^ffc ftnen btöbir (Sonrabin. 

©. n. (Styr. geb. m.ccc.mmi, a. f. matceWS tage b. f). 
bobiftiö »nb metteleriä. 

tfDttt Siegel öouvaM u. drt^tnö borg., ba£ ibreo »emetin'ö o^aun twu 
5}elber3&etm , OtitterS, ber ba »onet {Rocfinberg," fefclt.) 

Nr- 595. 

1328 (12. SRäTj.) Ego Hermannus de Olmena, opi- 
danus welflar., recognosco , quod ob honorem dei et ut per- 
petua animae meae ac animae quondam Heydendrudis, uxoris 
meae, in monasterio Arnsburg recordatio habeatur, unam 
perpetuam missam in capella curiae ejusdem monaslerii in 
Wctflaria sita vel in ipso monasterio si abbas malucrit 
celebrandam, de novo fundare decrevi, pro cujus dotatione 
dono lx. marcas bonorum , pro quibus reeipiendis vinea mea 
in monte Wydelnbach et agri mei ibidem siti et torcular 
meum pro cadem pecunia sunt vendendi et praeeipue Wern- 
hero de Herberen et Sopliiae ejus sorori, opidanis wetflar., 
si eos voluerint comparare, et si ipsa Sophia comßarare 
noluerit, ipse Wernherus eos solus si voluerit comparabit, 
alioquin alii vel aliis emere volentibus vendantur pro pecunia 
supradicta. Insuper dono pro fundatione praedictae missae 
bona mea sita in villa Nedern Morle, quae colit Mengerus 
filius Erwini ibidem. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVIII, in die b. Gregorii papae. 
mit Sieget bed Sluöfieflerö.) 

Nr. 596. 

1328 (27. 9tf ai.) Ego Mechthildis dicta de Ennisheym, • 
opidana in Geilinhusin, recognosco, quod in venerationem 
virginis Mariae patronae ecelesiae monasterii in Arnsburg, 
apud quem quondam Johannes filius meus ad novitiandum 
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receptus, tumulatus requiescit, insuper in remissionem om- 
nium peccaminum meorum et ob suffragium animae quondam 
mariti mei ac omniura progenitorum meorum, omnia bona 
et jura mea monasterio praedicto donatione inter vivos dedi 
et resignavi, confiteor quoque, quod praenotali religiosi, 
retento sibi dominio et jure, usum praefatorum bonorum 
quamdiu vixero pro sustentatione vitae meae reliquerunt.*) — 
Testes: Hermannus Fuzechin scultetus, Syfridus et Hart- 
mannus fratres dicti de Breydinbach , Eberhardus filius quon- 
dam Gudae, Wortwinus Spickelin, scabini, Jungo filius Sy- 
fridi praedicti, Fridericus junior von der Eckin consul in 
Geylinhusen, fratres Syboldus rector curiae in Geilinhusen, 
Johannes Wengezzere cellerarius , Heinricus de Gyzen bur- 
sarius, monachi saccrdotes monasterii antcdicti et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVIII, fer. vi. 'infra oct. s. festi 
penthecostes. 

(2Htt Siegel be« i)3robfre$ $u Selbolb an grüner unb be« <piebanö in 

©einkaufen an rotier ©djnur.) 

Nr. 597. 

1828 (24. 3uni.) 3$ Sltnolb (selber »nb (Styeib fr/n 
eücfye frauroe, roonenbe $u nr/bern Sftotle, befennen, ba$ 
tt>ir »trfauft f)an bem Glofter ju Slrnfburg e^n £abcfkb tmb 
er/ne fd)uren gelegen in ber felben Herren £abereibe »mme 
rtriii. £f)unb geller, aueb befennen tt)ir mt$, ba3 bty felbe 
^abeftab biöfyct gegulben f)at i. föilling pfjeninge f)alp 
faUtnbe »f f. 3of)an3 berg »nb f)a\p ben (Sa^pelan ju ntybern 
Sttorle, ünb f)an bem^fet mit willen £ilbcmarö pf)errer$ üff 
f. So^anö berge, 3o()an$ (Sappelanö $u nr;ber TtoxU mtf> 
German SÄeiclbecrjer, £encfcl ^attyerinen fon bameiftcr »f f. 
3of). berge, t>ff bru vierteil lanbeö »ff bem f)int>erfelbe jufa)in 



•J 1328 (9. 3unt) fteflt au* t>ie etabt ©einkaufen eine gleite Urs 
funbe über biefe ©<f>cnfung aus. (£aö Siegel ber Stabt bangt 
unüerfe^rt an.) 
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(Sonjen g)ben tmb Ijern (Sutten t>on 2)ermba$. — 3*^8* tu 
SRule föulttyeiße tmb 3ol)an latttfotyb, fctyeffen u. a. m. 

@. n. ©frr. geb. m.rcc.rnmi , »ff f. Solans bag be$ 
bcuferS alö er geboren warb. 

(TO eiegel 9Mter$ <£une $irban.) 

Nr. 598. 

1328 (19. £)ct.) Judices s. mogunt. sedis cantori in 
Lychin ac Johanni pastori in Gmningen salutem in domino. 
Ex insinuatione monasteriorum in Arnspurg et in Hegene 
didicimus, bonae memoriae Arnoldum dictum de Gambach, 
olim scabinum in oppido Marpurg, et Mechtildim conjuges 
steriles in remissionem peccaminum nomine elemosine domum 
suam lapideam in vico fori dicti oppidi sitam, una cum domo 
lignea stabulari eidem contiguatam , ipsis monasteriis dedisse, 
quocirca vobis mandamus, quatinus vos dictum oppidum 
personaliter accedentes testes idoneos examinetis et eorum 
dicta in scriptis ßdeliter redigatis etc. 

Dat. a. d. M.CCCXXVm, xiv. kal. novembris. 
(«Kit ©feget ber Buweiler.) 

Nr. 599. 

1828 (25. Sßofc.) Notum sit, quod ego Gylo faber de 
Holzheim et Elizabeth conjuges vendidimus Gvnthero institori 
de Minzenberg et Gerdrudi uxori suae i. maldrum siliginis, 
dantes pro subpignore omnia jugera arabilis terrae sita in 
terminis villae H Olzheim, videlicet vii. virgas sitas an der 
langen wisen , item super campum versus Marke iii. quartalia 
sita vf deme anneshenberge , item super campum versus 
Obere nhergeren i. juger sito vf deme wasen. — Tes- 
tes: Wenzelo Cleinekouf, Wigandus Wise, Conradus Colen- 
huser, scabini in Mynzenberg, Wenzelo Guldener, Wint- 
herus de Huchelenheim, scabini, Hermannus de Husen et a. q. pl. 
' Dat. a. d. M.CCC.XXVIII, in die b. Katherinae virg. 
CDa« ©iegel ber 6tabt Winnenberg fe^lt.) 
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Nr. 600. 

1328 (25. $ott.) Ego Conradus dictus Scholer de Gro- 
ningen et Elizabet conjuges notum facimus, quod vendidi- 
mus Gvnthcro institori de Mynzcnberch et Gerdrudi u\ori 
suae i. maldrum siliginis, in cujus annonae certitudinem 
jugera terrae arabilis in terminis et in campis villarum By- 
r ine he im et Gruningen pro subpignore obligavimus, 
videlicet ü. jugera sita super campum Byrincheim, quae 
atlingunt sepem retro villam, item super canipos villae Gru- 
ningen ii. jugera versus Erleb ach iuxta viam, i. juger 
cum dimidio situm an deme Eckchartes ackere, item super 
campum versus Holtzheiin iii. quartalia sita apud Bavra- 
garten. — Testes: Wenzelo Cleinekouf, Wigandus Wise, 
Conradus Colenhuser, scabini in Mynzenberg, Conradus dictus 
Schetzer et Eberhardus fratres, Bolo de Byrincheim, Con- 
radus füius Hedewigis, scabini in Gruningen, Gvnze Gez- 
sener et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXYIÜ , in die b. Katherinac virg. 
(J)a$ Sifgcl bct €tabt ajUnjeubcrg fe&lt.) 

Nr. 601. 

1328 (6. lau) Ego Bertha puella, filia quondam Sy- 
fridi de Gunse, civis wetflar., recognosco, quod donavi 
Hildegundi consanguineae et ancillae meae ii. maldra, et 
Gerlibo, ministro ecclesiae wetflar., i. maldrum siliginis an- 
nuae pensionis, quae habere dinoscor in vi IIa Gruningin, 
in bonis Heyncmanni quondam dicti of dem Berge et Be- 
nignae conjugum ibidem percipienda ad vitae tempora, ita, 
quod post obitum Hyldegundis i. maldrum cedere debet ad 
luminaria altaris s. Mariae Magdalenae in ecclesia wetflar. 
et reliquum ad luminaria altaris s. Laurentii supra carcerem 
mortuorum in cimiterio ecclesiae wetflar. cedet et tertium 
defuncto Gerlibo cedere debebit ad luminaria capcllae s. Ka- 
therinac in curia monasterii de Arnsburg infra Wetfla- 
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riam. — Testes: Markelo de Nuvcren , Eberhardus dictus 
Maucho, scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVIII, in die b. Nicolai episc. 
((vjcfiegclt (?at Ht BtM SBefclar.) 

(Vidimus de 1337.) 

Nr. 602. 

1328 (28. Ü)ec.) Ego Hadcwigis relicta quondam Her- 
manni dicti Spiz de majori Linden , civis wetflar., de volun- 
tate Hedewigis filiae meae, rccognosco, quod pro remedio 
animarum praedicti mariti mei, meae et fdiae meae, aream 
et mansum terrae arabilis in villa et terminis villae majo- 
ris Linden, quem hactenus ego et maritus meus ibidem 
habere noscebamur , situm , monasterio in Arnsburg dedimus 
et assignamus. — Testes: Eberhardus dictus Maucho, Mar- 
kelo de Nuveren, Hcrmannus dictus Moncere, Gerbertus 
Vdonis, scabini wetflarienses. 

Dat. a. d. M.CCC.XXVIII, in die s. innocentiurn mart.*) 
(3JM eteßcl ter etabt SBefelar.) 

Nr. 603. 

1329 (4. 9flärs.) Nos frater Gerlacus abbas in Arnes- 
burg, soror Elizabeth abbatissa in Padenshusen et conventus 
monasteriorum dictorum notum faeimus , quod census annuos 
nostros i. fertonis den., qui ad praefatum monaslerium in 
Arnesburg in opido Selgenstad, de domo quondam Ke- 
seinanni Judaei hactenus pertinere noscebatur, et i. etiam 
fertonis den., qui ad monasterium nostrum Padenshusen in 
— — — — — — — - 

•) £>« Urfunbe ft&ngt ein ^eroamentflretfen an folg. 3nf>alt«: Not 
qaod secunda donatio areae et unius mansi uxoris Spizis et Gliae 
suae facta fuit in Lind in majori et locavimus eis zu lantsi- 
dilme rehte annuatim pro i libr. cerae et carnisprivialis, sub- 
scripti interftierunt Th. de Wiseke armiger et Sybodo armiger, 
Larer filius Gerlaci Heymburgen, Krigh, Kope. 
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opido Geylenhusen, de domo quadam spectabat, ad in- 
vicem permutavimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIX, in sabb. a. domin. estomihi. 
(2JM Siegel ber Huljhfler.) 

Nr. 604. - , 

1329 (21. SKätj.) 3* Hrnolb ein rittet gwennet ©to* 
fate »nbe £atf)erina min elidje Drouroc befennen, baS wir 
I)an »erfauft t>cm cloftere ju 5lrnfburg alttS ba$ lüir §an 
na$ ligenbe bi bem borf 2lbrac$tff)uftn in bem (Stofaren 
walbe, ber ber t>org. f)errcn tton Slrnfburg ijt, fcm rr. marf 
pfyeninge tviberfeuf binnen biefen nefien bren 3aren. 

A. d. M.CCC.XXIX, fer. iii. a. annunt. b. Mariae virg. 
imt Siegel befi «HuöfreHer*.) 

Nr. 605. 

1329 (13. 5tyril.) Nos Ebirmarus et Lucardis conjuges 
de Muschinheim confitemur, quod redditus i. maldri si- 
liginis solvendos de i. jugere in campo versus Ebirstad, 
der stozet offe den Halen wek vndir hern Dämmen, item 
de ii. jugeribus in campo versus Birkelar sito apud pueros 
Gerdrudis , item de jugere pratorum sitis in deme wide, fa- 
mulo Lutzoni de Grunenberg dicto Scheppach vendidimus 
pro I. marcis den. col. — Testes: in Muschinheim: Wern- 
herus , Gernandus vsse deme Endehoue, milites , Theodericus 
Cyntgrauius filius Wernheri vor deme falledar, Johannes 
dictus Neldenere, scabini; item in Mynzenberg: Wernherus 
dictus Cleynekauf , Wigandus dictus Wise et Gutwinus, sca- 
bini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIX, fer. v. a. domin. palmarum. 
(SKit Siegel Der @tat>t 2Rinjen&erg.) 

Nr. 606. 

1829 (29. 3uni.) Ego Hartmannus dictus Stukir de 
minori Linden recognosco, quod cum consensu Hadewigis, 
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uxoris meae, vendidi Gerdrudi puellae , filiae quondam Hart- 
mudi campanarü in majori Linden, et suis haeredibus ü. 
maldra siliginis annuae pensionis , anserem cum pullo autum- 
naü ex bonis meis proprietariis sitisin Bulgensheim apud 
villa m minus Linden, universis, sibi annis singulis circa 
festum b. Bartholomaei ad locum quemcunque voluerit , ad 
spatium L miliaris a dicta villa minore Linden praesentanda, 
pro xv. marcis denariorum. — Testes: Eckehardus dictus 
Slune et Franko de Linden, milites castrenses in Gyzen, 
Gerlacus et Erwinus fratres filii quondam Ludewici, scabini 
ibidem et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXDC, in die b. Petri et Pauk* apost. 
(ÜJW Siegel ber etabt ©tejjen.)' 

Nr. 607. 

■ ti * »■ ■ » ^ * 

1829 (6* Oft) Noverint, quod cum inter nos mo- 
nasterium in Arnsburg ex una et nos monasterium in Wer- 
berg parte ex altera, super multiplicibus causis orta fuisset 
materia quaestionis, nos renunciamus universis actionibus et 
litium materiis. — Testes: Heymeradus de Elbene, Jo- 
hannes Rydesil, Johannes de Merlowe, milites, Rupertus 
de Merlowe frater suus, Lod. dictus Kalb scultetus in Gru- 
nenberg, armigeri, dictus Kunex subscultetus ibidem , frater 
Nicolaus ordinis s. Anthonü domus in Grvnenberg, Gunthra- 
mus de Lyndenstrud, Ditmarus de Ameneburg, Henricus, 
Lod. fratres dicti de Comice, Conradus Irmengardis, Con- 
radus de Pedirshen, Gerwicus de Lyndenstrud, scabini, et 
Petrus de Kesterich, oppidani in Grunenberg et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXIX, fer. vi. prox. p. d. b. Remigii conf. 
(Wt (gießet ber ©tobt ©rünberß, bie ©ie 0 el bet festen.) 

i*r. öuö. , . 

1829 (7. 9Roö.) Nos scultetus, scabini et consules in 
Frideberg protestamur , quod Hart mannus de tempore, noster 
conconsul, et Metza conjuges recognoverunt, se partem 

»erein, *rn#b. Urf.^u«. 27 
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sunm curia c sitae in ci vi täte Frideberg, quae quondam 
fuit Johannis de Wonecken, qui füit socer H. et M. prae- 
dictonim, Eberhardo dicto Suanhart et Lyzae conjogibus, 
civibus wetflar., nomine subpignoris assignasse pro xv. sol. 
denariorum. — Testes: Hcnr. Angeii, Grozeiohan, sca- 
bini , Johannes Role, Henr. Gey sinheim, consules et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XXIX, in. fer. a. fest b. Martini 
(2Rit Sieget lex €taM: fttiebbirg.) <i 

Nr. 609. 1 : ' " ; • " :ut< 

1829 (9?ot>.) Nos Henricus dictus Leppir calcifex et 
Windrudis conjuges, cives wetflar., recognoscimus , quod 
mediante consilio inter nos et Bertholdum ac Gerludim nos- 
trorum sororii et sororis, super divisione unius domus, sitae 
in nova civitate Wetflaria, quam olim socer et pater 
noster Lotzo de Stochusin inhabitabat, taliter exstitit ordi- 
natio, quod nos solvere debemus ex parte nostra, videlicet 
ex dimidia parte domus antedictae, Bertoldo et Gerludi prae- 
dictis v. sol. col. census nomine anmiatim. Praeterea re- 
cognoscimus, quod vendidimus ipsis omnem portionein nos* 
tram totius haereditatis , quam oiim socer et pater noster 
praenotatus a Heidendrude dicte • dy Spechtm possidebat et 
ad nos per mortem suam devolutam.— Testes: Hermannus 
Monetarii, Gerbertus Vdonis, scabtoi et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XX1X, mensö novembri. i **U <um 
(ÜHit &teßei ber ©tuM ffiefrfor.) > 'nihil .Uhl 



Nr. 610. 



1829 (6. 2)ec.) Ego Ameidis, relicta quondam Gerhardi 
dicti Stutzin, opidana in Nide, recognqsco, quod in suffragium 
animae mariti atque meae monasterio in Arnsburg bona mea 
et redditus in villa Holzhusin super stratam mogunt. ante 
montana *) constitutos , videlicet de horto quodam olim Cu- 

! ' lü ', . i j,-, , i ••> .!•.:!': -i.tt'f!' 

*) Äuffdjrift: Na. census m Horhausen apnd Hohinburg. ; .ii.>>ffO»> 
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lemaiml, fhrtris mariti mei, et de aliis hortis ibidem, dedi 
et assignavi titulo sempiternae elemosinae. 

Dat. a. d. MCCC.XXIX, in die b. Nicolai episc. . 
"ii .(*tt ©ie«rt bcr etabt Mfcto) . irsV 

! 611 

1330 (18. San.) Nos Henricus dictus In der Lengazzen 
una cum Henrico, Arnoldo, Gerdrude, Hedewige, Hilde- 
gunda liberis meis, Arnoldus una cum Jutta uxore mea, 
fratres, opidani in Gyzen, recognoscimus , quod hortum seu 
aream nostros, sitos juxta curiam meam scilicet Arnoldi 
praefati, extra muros opidi Gyzen in vico dicto Santgazze, 
super ripam Wyske, cum omnibus pertinentiis monasterio 
in Arnsburg pro xvi. marcis denar, col, vendidimus, et con- 
stituimus super eo fidejussores, videlicet Ludewicum Bedelin 
et Henricum Steinbecheren , opidanos gizenses , insuper quia 
Arnoldus et Hildegunda , liberi mei , nondum ad annos dis- 
cretionis pervenerunt, idcirco una cum jamdictis fidejusso- 
ribus Henricum, Gerdrudim et Hedewigim, liberos mens, 
fidejussores constitui. — Testes: J Gertacus, Erwinus fra^ 
tres, et Lodewicus ac Henricus fidejussores praedict), sca- 
bini gyzenses. 

Dat. a. d. M.CCC.XXX, in die b. Priscae mart. et Virg. 

Nr. 612. ' .•• ; . ir ;"' *" tt * 7 

•</...) 

1830 (7. 5ftarj.) Universis innotescat, quod ego Hart- 
mannus, natus quondam dominae dictae die Schonefrouwe 
de Frideberg, consensu uxoris meae, pro xvi. marcis denar. 
omne jus meum percipiendi annts singulis , . quam diu vixero 
ad tempora vitae meae, a monasterio in Arnsburg iii. mal- 
dra siliginis et ii. maldra triticl de bonis in Gridele, quae 
dictus Eckinheymere colit , vel quidquid annuatim de eisdem 
bonis poterit derivari, mihi ex testamento quondam domiiri 
AngeH de Sassen sacerdotis , residentis in Arnesburg, com- 

27* 
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petens, vendidi et transtuli in personam Heynemanni , filii 
Theoderici dicti Wengezzeres, oppidani in Mynzenberg. — 
Testes: Ebirhardus de Ossinheim olim praepositus in EI- 
wenstad, Linungus plebanus in Assinheim, Fridericus mo- 
lendinarius de Wickenstad, Wigandus die ins Elwenstedere 
de Karbin , Rolekinus dictus Grebe de Assinheim , senior et 
junior dicti Weldencre, Henzo sororius meus de Wllenstad. 
In quorum testimonium Hartmudi de Lynden in Arnesburg, 
Heinrici plcbani in Frideberg, curatorum meorum et militum, 
Rulonis de Sassenh. et Merzonis de Cruftele, seultetorum 
in Assinheim, sigilla praesentibus sunt appensa. 

Dat. a. d. M.CCC.XXX, fer. iv. p. domin. reminiscere. 
(«Kit Sieget beö »org. $(eban$, be3 »org. 2Rerjo mit ber Umförlft: 
S. Ihis Mersonis militis de Croftela, unb eine$ brüten ©tegel« mit 
ber Umförift: S. Rydolfva de Pr... [Praunheim?]) 

Nr. 613. 

1830 (5. Slpril.) SÖBir (Suntab ©raib »on Sangingunfe 
tmbe £abett>ia) UepgeftMjiere itfennen, ba$ toh ba$ gub, 
ba$ mir evfitoanne »mme 9fenbeä)ern fauften, ba| ,ui 8 an 
ßtngunfe gelegin iji, tmbe am>irf}albtn morgen arferiö <5t& 
Manien an ber flurfäjetybe amc ßangingunfir tt)egc, $an t>tr* 
fauft bera ctojxere Slrnfburg ararae wrtriü. marc peninge, 
t>nb $an bas gub t>on cn inpangen $u lantftbelenne SRcitl>c 
srnme it>. malbtr forneä. 

©. n. (Sljr. geb. rn.Ctf.rrr, ante grunenbunntrfbage. 
(9Mt 6. 6unenÄolbtabenfele3 t>. ©eibirflMm, mtttxi, tu ßrünem Sffiadrfe.) 

Nr. 614 

1880 (13. Styrit.) Nos Gutwinus, natus Elizabeth dictae 
de Holzheym, oppidanus et scabinus in Minzenberg, et 
Kunzela conjuges recognoseimus, quod nomine elemosinae 
intuitu fratris Hermanni, conversi monasterii in Arnesburg, 
fratris mei Kunzelae, dedimus jus et redditus annuos viü- 
octaüum siligmte pereipiendos de bonis sive agri* «i Iis in 
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vffla Inheyden, in nos ex obitu quondam Isendrudis, so- 
crus meae Gutwini praenotati et matris meae Kunzele prae- 
libatae, successione haereditaria devolutis, monasterio in 
Arnesburg. — Testes: Henricas dictus Geppelere, Wi- 
gandus Lerley, Wigandus Munkis, scabini in Inheyden, Wi- 
gandus Wise, Bertoldus Gylin et Johannes frater suus, 
scabini in Minzenberg. 

Dat. a. d. M.CCC.XXX, fer. vi. p. fest, pasehae. 
. „ ' . (3JM gieße! Ut €tabt «Dansenberg.) 

. .. Nr. 615. 

1830 (18. Styril.) Ego Guntramus de Rechtinbach, 
opidanus wetflar., recognosco , quod pro certificatione maldri 
siliginis annuae pensionis, quod monasterio in Arnsburg et 
Gerlibo, famulo ecclesiae wetflar., de v. jugeribus terrae 
arabüis in terminis villae Mittelen Rechtinbach sitis, 
mihi per eosdem locatis, annuatim persolvere teneor, ü. 
jugera ex meis bonis proprietariis dominis praelibatis nomine 
subpignoris obligavi, 

A. d. M.CCC.XXX , fer. iv. p. diem. s. Dyburcii et 

(2JUt Siegel be$ Demanten 9fy$olf t»on SBefctar.) 

Nr. 616. 

. 1330 (30. Slpril.) Ego Johannes de Beldirsheim re- 
sidens ibidem recognosco , quod ratione equi dextrarii, olim 
per piae raemoriae quondam Dammonem militem de Burg«- 
hartsvelde pro agendo anniversario suo, monasterio in Ar- 
nesburg legati, et mihi per abbatem et conventum pro xxiii, 
marcis venditi , ne pia voluntas dicti militis in antedictae re- 
cordationis celebritate aliquod praejudicium patiatur, praeli- 
batis religiosis redditus iv. maldrorum siliginis de bonis in 
Alstad sitis, quae in praesenti Gyplo dictus Eychinere a 
me el oohaeredibus meis jure colonario possidet, de quibus 
etiam dictis religiosis ex legato quondam Johannis et Agnetis, 
parentum nostrorum, ego et fratres, sorores ac cohaeredes 
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dente consensu Odiuae uxoris meae, fratrum, sororura ei 
cohaeredutu meorum caeterorum, trade et assigno, anno 
quolibet tempore messiurn consueto , ad peragendum aniü- 
versarium militis supradicti. 

Dal. a. u\ M.CCC.XXX, iL kal. maü. 

(2JM eiegel De« *u«fteflert.) 

Nr. 6i7.' > 

1830 (4. 5)ec.) Ego Mya, nata quondam Johannis mi- 
litis de Birkelar, patris mei, notum facio omnibus sub ea fide, 
qua deo et liberis atque nepotibus meis astringor, quod 
bona in villa Rodde prope Grunenberg constituta, fue- 
runt a tempore , cujus non extat memoria , mere propria pa-» 
tris mei, et post obitum ipsius in sorte haereditariae suc- 
cessionis legitima divisione bonorum relictonim per dictum 
patrem meum cum caeteris cohaeredibus meis praemissa 
fuorunt mihi pro rata mea in bonis supradictis x. octalia 
siliginis, et Usae sorori meae, quondam uxori Johannis 
Volradi militis frankenvord., pro rata sua iv. octalia siliginis 
annuae pensionis attributa, et longo tempore plus xl. annis 
ego recepi praedicta x. octalia ratae meae et consimiliter 
praenotati Lysa soror mea et Johannes maritus suus rcce- 
perunt de eisdem bonis praelibata iv. octalia ratae suae, 
quousque ogo x, octalia memorata ratione dotalitii deputavi 
Meckelae, norui meae, uxori quondam Gvntrami dicti Mey-. 
serfbug, militis, filü mei, nunc vero nuptae Johannis militis 
dicti Rydesil, et quousque praedicta Lysa et Johannes VoW 
radi sua iv. octalia nomine elemosinae in monasterium Ar- 
nesburg transtulcrunt , haec omnibus, quae sua crediderint 
interesse, significo. — Testes: Gonradus de Birkelar roiles, 
frater praedietae dominae Myae, Wlgändus Wise , Bertoldus 
Gylin et Jobannes frater ejus , scabini in Mynjscnberg et a, pl. 

Dat. a. d. M.GGC.XXX, pridie nonas decembris. t>; • 
i mj ffllit ^ie$el btv 0tabt SRinjenbeip.) Ii uiultu 
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Nr. 618. 

1390 (12. T-ec.) Ego Cunzele textrix peplorum in 
Fridebefg recognosco, quod cupiens haeredem roeum 
insttoiere dominum Jesum Christum , ut cum paupere vidu* 
in gazophilacium ejusdem saivatoris nostri mittam totam sub-, 
stantiam vitac meae pro remedio animae meae et quondam 
Di na e lexlriciü peplorum, amicae meae, universa bona mea 
et jura mea monasterio in Arnspurg tradidi, retento tarnen 

tUcoDtk a. d. M.CGaXXX, in vig. b. tuciae virg. 

um> i Nr. 619. 

1881 (6. Styttl.) Noverint universi , quod ego Henricus 
de Byenbaoh, canonicum eeciesiae magunt., domum meain 
dictam zum Rosengarten, sitam in civüate, maguntina in 
vi co comitis , cum omnibus suis pertinentiis monasterio in 
Arnsburg in meae ac progenitorum meorum animarum re- 
medium dono et trado donatione inter vivos. *) 

Dat. Maguntiae, a. d. M.CCC.XXXI, fer. vi. a. domin. 
<J. cant. quasimodogeniti. 

WH ©feget Dcö fluSfieHert.) 

• Uü 11 - 

*y 1881 (5. 9umf.) (Bleibe Urfunbe, webet «einriß ven gtytn* 
bad) für fty unb feine Wienerin 5Be$te »ou «Idfclb Die Nufcniefcung 
t>* »org. fcoufe* auf fcbenijeit MrfetyUt. («Dltt ©leget be« 2luS» 
fteUeie.) • ' ! j - 

1331 (23. 9toö.) beurfunben bie SRatnjer »iefcfcr biefe ©djenrung, 
wclctje bur$ äerinawt wm ftttebberg, txm »ruber ÄiutjeltnS gen. 
juto «tonen Äteömatine, «Ärgert in SWaing, alö $rocurator &ein* 
" ridj« wn ©$genbad>, gef^e&en fep. (2Wt ©iea/t bet 9in«frefler an 
totyet e*nur.) 

1883 (8. ftebr.) beurfunben biefelfcen, ba§ ©wto bon frte 
wj I ^ra, gfromrator be* »org. $einri<$ eon afygenkufr, biefe ©d>cn* 
fang urt Ttefretgabe w>r b«m SHi^ter »olgraat an ben ömbtröer, 
la$, ©nnbicu* be* Älofiert/ <"» 31. San. in Ökgenwart $<lnri$a 
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Nr. 620- 

1331 (12. SIprüO Bgfo Syboldus armiger dictus Clet- 
tinbergere de Habechinheym recognosco , quod de consensu 
Katherinae uxoris meae, bona atque jura nostra in eisdem 
in villa Bonhobben et terminis ejus juxta Furb ach ante 
montana constituta, in me et uxorem meam assignatione 
Wilhelmi Fasoldi soceri mei translata, in quibus jus locandi 
et disponendi per colonos atque percipiendi primos redditus 
fundamental! jure habui, permutationis titulo tradidi monas- 
terio in Arnesburg pro bonis ejusdem, videlicet quae colit 
molendinaria in Habechinheym constitutis, item pro qui- 
busdam aliis bonis in terminis ejusdem villae dictis zu den 
Eynzelin cammeren, item pro agro tendente ad viam, qua 
itur de Habechinheym in Wetflariain, item pro horto 
in Habechinheym, mihi et uxori meae traditio et vice- 
verw reoambitis. *) . N , 

Dat. a, d. M.CCC.XXXI, fer. vi. post domin. quasimodogen, 
(SWtt ©iegel ber Stabt 3Äinaenberg, ba bie Slusftetter ein eigne* entbehren.) 

pm Gletnenmann nnb «ber&arbe auf bem äofynarW gemalt fabe. 
(2Rit 4 Siegeln.) 

1336 (ll.fto».) föenft ber »org. äeinrf* »on 2fygenba<&, mit 
(Sinwtmgung feiner Wienerin 9c#ta, bem Älojfcr au# ben »erbe* 
faltenen 9?te§braud> beS gen. ^aufeö. (27M ©iegel bee HuSflefler*.) 
*) Eufförift: Na. quod hojus literae aigillationi interfucrunt Wig. 
Wiae, Happlo de Stenheiro, Joh. Gelin, Heil. Blachelin, acabini 
in Minrenberg et Th« Wengetxere, fr. Lud, de Weiaa. burs. ex 
parte raonaaterii, item Siboldua et Katherina ex parte aui ipaius, 
item H. de Colohuaen notarius senior, 

13W (84. gebr.) »ertragt ftd? bie mg. Jtatftectve, SBitt»e@^ 
bolbe «lettinberger« Gbelfned>t« fei., mit Genehmigung tfjrerÄinber 
€enanb, 3o$an, SBityelm, «einriß; Swfarte unb #ien, gfitlkft 
mit bem tftoffcr be« »org. taufte« wegen, inbem (efrterte ber er- 
fieren tfatt ber »on ber Malierin auf bem ertauföten Gute p $a* 
M^en&etm i« leiffenben 4 heften Dleti* aubere ©fiter tiefe: (2>le 
€>legel ©enanb« nnb SBiHjelm« fe&len, ba* be* <£bet hegte SBernfter 
»on IDreife Wngt an.) 
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Nr. -621. 

1881 (81 9Roi) ©er Surgermevfier t>nb ©dienen 
au Sfotentburg befennen, baa Ijer #e»mburtl) von Glbene vnb 
§er (Dilmar von 2ßetflar bcr Sebent evfler, Rubere beö (Slo* 
fterS. &u Slrnfburg vnb 3o$an Salbemar evn tvapenere quamcn 
vor vn$ ju Mintenburg vnbe baa ber felbe So^an bv feibin 
£errin von er« (£lojkre$ tven fä)ulbigetf)e vme et gub au 
grofen Otofcborf vnber Slmeneburg, vnbe baa ber felbe 
3o$an von ©urgmanen au Smeneburg vnb von vn« vnber' 
ttviflt warb, baa er nvb rettyeS $u beme gube tyette, vnb baa 
er bar vmme be$ feibin gubiS viraeieft. $)ar noä) fä)ulbiget$e 
fty ber felbe 3oI)an vme gub baa gu £vea;e (iget vnb geroef* 
ifl fratoen glirfin fyner ftvegir, bar vme warb vnber en evn 
fr^be genummen bia an ben erflen funbag noa) f. 2Batyurg 
bage, vnb ben funbag allen evnen bag bar anMfjen }U le#ene, 
alfo baa beme feibin So^anne fulben getvunnen gelevbe 
von vnftr #errin von galftnfievn be$ Mllbin vnb ber Sungin 
2lmtl)luben ju Sveäje vnb ju ©uifraä) vnb erm brvb beö 
gelevbi« alfo baa &e fulbe rvben au 2»eä;e noeb föner funt* 
föaft/ 3" getvvnnene, vnb bv vor vn$ ju brengen vnb 
retfy av nemene, alfo nnla)eä bageö er binnen ber a»b beö 
frtybe« vor vn$ be« - tvolbe warben, baa fulbe Ije H)itfyerm 
von föubenfetyra erm tvirb au Mintenburg vir bage vare laaw 
vlrftevn, bura) be$ willen, baa baa vorba3 $u Slrnfburg 
mottye virfunben, baa §ant beme felben 3of>ane baa gelevbe 
vnb bar vbir evnen brtyb getvunnen vnb gefanb an bty flab, 
vnb oid) vor vn$ von er« (SlofterS tven funtfa;af bratf), alfe 
^tvifen en gerebit tvarb, vnbe fullit tvifen, baa ber felbe 3o* 
tyan in folajer sib , alfe vorgefa)r. ftevb, fone funtföaf nvb 
vor vn$ brätle. 

@. n< <S$r. geb. nt.fcc.rrrf, uf ben grvbag n. f. 2Bal* 
purge bage. 

! '» 6iffl<I Der «nUbfler fW') 

' . „\ ■•*« • )«. i > • »'..Ii , j • .. :• 
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Nr. 622, 

1331 (8. 3uli.) Nos Elyzabet, reKcta quondam Gun- 
trami de Holzheim, una cum Guntramo, Wolframo et Ir- 
mindrude, liberis meis, recognoscimus, quod dimidium man-: 
sum nostrum terrae arabilis in terminis villae Gridele, in 
certis agris et sitibus constitutum, videlicet in campo dicta 
versus nemus sive silvam i. ager, protenditur per viam dic- 
tum Rauchweg juxta agrum Gredae, sororis meae, et agrum 
Gysonis militis — in via, quae dicitur Gunserweg — juxta viem 
Mynzenbergen vffe deme diffin grabin — versus Buts- 
b a c h juxta agrum militis dicti Binthamer — in campo ver- 
sus Wyzele i. juger, quod attingit ad prata, item i. juger 
magnum, quod protenditur ad ripam dictum Scherrenbach 
juxta agrum Lucardis fabrissae — prope agrum dicti Nigri 
de Hergeren — an deme Butsbecherewege — in campo 
versus Buckinheim — juxta agrum ecclesiae de Gridele, 
habet rubusculum in una parte — juxta praedictam Gredam 
et Wygandum fratrem meum an deme Butsbechere pade. 
Hujusmodi dimidium mansum, ix. octalia siliginis potentem 
solvere annuatim, Ortoni opidano franken vord., patruo libe- 
rorum meorum praedictorum , titulo concambü nobis traditi 
ab eodem, cessimus et resignavimus in ipsum. — Testes: 
Happlo de Steinheim , Wygandus dictus Wyse , Johannes 
dictus Gylin et Theodericus dictus Wengezzere. 
, Dat. a. d. M.CCC.XXXI, in die b. KyJiani. ■ \ . 
, t .\ , (9ttt ©leget ber 6tat>t Ww*b«l.) 

Nr. 623. 

1831 (8. Dct.) Ego Katherina , nata quondam Wernheri 
dicti juxta valvam in Muschinheym, recognosco, quod ven- 
didi infirmitorio monasterii in Arnsburg pro v. marcis den. 
. et iv. solidis den. colon., redditus maldri siliginis proven- 
turos annuatim de v. jugeribus agrorum terrae arabilis, 
quorum ii. jugera sita sunt in loco, dicto Cratzharte juxta 
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patibulum, i. vero an -der Aldinbuifc in mferiori sulßo juxt» 
ripam, item i. est siturn juxta viam, qua itar in Colinhusin, 
item i. juger iuxta villam M uschin h ei m . pro remedio 
animae meae et progenitorum meorum — Testes: Theöw 
dericus frater mens cengravius, Rulo de Wedere, Johan 
dictus Keidenere, Äcabini in Muschinhoim. Testes vero, 
coram quibus publicatus fuit praedictus contractus in opido 
Lyche , sunt Henricus Scheube et Wygandus carnifex et Jo- 
hannes dictus Opilio ac a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCCJCXXI, viii. idus octobris. 
(mit eie ö 'erbcr Statt £i$.) 

1381 (5* 9to&.) Nos Henricus dictus Jungerman et 
Elizabeth conjuges, cives in Minzenberg, recognoscimus, 
quod pro remedio animarum nostrarum omniumque pro~ 
genitorum iiostrorum, donatione inter vivos facta, contulimus 
monasterio in Arnesburg uham partcm agri, sitam in tef- 
minis opidi Minzenberg in campo diclo an deme Wul- 
bergo, bac conditiohe, quöd fructus ab eodem proVenientes 
reden t infirmitorio conventus praedicti. — t. Testes: Wi- 
gandus dictus Wyse et Johannes dictus Gylin , cives ac sca- 
bini in Minzenberg et q. pl. a. 

Pat. a;41LCCC.XXXI, fer. iü. pro*, p. fest, omiu sanct 

Nr. 625. 

1881 (30. 9Rofr.) Nos Heilewigis comitissa domina de 
Nydehe recognoscimus, quod universa et singula deposita 
nostra, quae apud abbat em et quosUbet personas ac con- 
ventum monasterü in Arnesburg deposimus conservanda, 
sunt nobis per ipsos integraliter restituta, ipsos pronunciando 
tiberos atque quitos. Insuper ordinationi quprundam clerio~ 
diorum nostroruro , sub generalitate praedictorura deposHoru» 
cumprehensorum, ad executionem testamenti nostri factae, 
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in quantum praefatos religiosos tangere potent, et actioni 
executionis praedictae propter restitutum depositum impedite 
contra ipso soriri poterit, consimiliter renunciamus. — Tes- 
tibus: fratre Wigando de Beldirsheim commendatore domus 
s. Johannis jn Nydehe, et Burcardo milite diclo Binthamir. 
Dat a. d. H.CCC.XXXI, in die b. Andreae apost. 

(27W eUßd ber 2luöfteQer(n.) 

Nr. 626. 

1382 (14. Sflarj.) Nos Gerlibus sacerdos plebanus, 
Wenzelo dictus Golich, Ernestus filius dicti Steingezzere, 
rectores fabricae ecclesiae, Heynburgus, jurati, totaque uni- 
versitas villae in superiori Alpach recognoscimus , quod 
propter meiiorandam structuram ecclesiae nostrae praedictae, 
quae alio uiodo tarn commode non poterat reparari , monas- 
terio in Arnsburg vendidimus pro ii. libris hallensium, L 
juger nemoris situ in in loco dicto wydinse, contiguo nemo- 
ribus ibidem monasterii memorati, quod hactenus ad lumi- 
naria nostrae ecclesiae pertinere noscebatur. In quorum 
omnium testimonium praesentes literas sigillis decani et uni- 
versitatis oppidi in Lyche duximus munienda , et nos Emme- 
ricus decanus, Bertholdus dictus Schindebog, Johannes de 
Alpach, Mengotus Longus et Wygandus carnifex, scabini 
in Lyche, recognoscimus sigilla nostra appendisse. .u. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXÜ, sabb. a. domin. reminiscere. 
(2Rtt ben oorg. Siegeln.) 

w .. Nr. 627. ■;,<--< 

1332 (22. SN&%) Jhmt ft, baa 3* 3oljan e»n $rtf*et 
»nb (Slfyeit tm?n n>afe aifolhtye fajunge fyan gemalt in bet 
jit ba t$ ju fRabe tt>art in bcn otben ju Sirnfburg ju fcarene. 
3u bcm erften, ba$ min mafc fal bliben bt alme bcm Oubc 
baa idj »jmenbig bc6 DrbeneS tajen altf iere Itbgebmge tmb 
na$ tyetme bobc 3otyan, mattet ©ujler fon ic füre tyte abir 
in ßönen Drben ob« <&)n le^e roorbe obir roanc §te abe giet 
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oon bobia »egen, fo foflent bie (Stfere in baj cloflet faflen 
onb ber fyaf, ba min mafe innc fi^it onb etyn vierteil liefen 
bie fat ber forg. mmt 9teue $an, *>nb naa) fyme bobe obir 
für $e in e^nen orben ober leue tt>orbe, fal ber forg. £af 
»nb toicfen fallen »ffe onfer frorcen onb f. SWarien Sttagba* 
lenen altax in ber firmen ju ^Ortenberg K* 2luä) me tt)ere 
ba$ m^n roafe abe gienge in befme 3are e ba$ ia; bem orbene 
gefyorfame fyette getan, fo folben mir von ber farenben tyabe 
Hi marg fßeninge ju »tynen fiebern $u bejjtrne tmb $u 
m^ner notborft geuatfen, toere abir baj ia) ben orben obir 
mia) ber orben nir)t geliben enmoa)te onb nil)t btnne enbliebe, 
fo ifi alle biefe forgefcriebene rebe enj/oety. — 3 e U0* n: $axt* 
mut oon berfrumeffe, 53runrob onb SÄule ratyn bruber, 9tule 
€a)erere, German ©lotfenere u. a. m. 

©. n. Gtyr. g. m.ccc.nrn, in ber faften a; b. ©unbabe fo 
man fingit Dculi. 

(2Htt Siegel be« Pfarrer« 9ltfotauö ju Hohenberg unb be« 8Mtter« fcon* 

rab »ou <£rfiftcl.) 

Nr. 628. 

1332 (13. 2ttai.) Nos Volpertus praepositus, Odegeba 
magistra , totusque convcntus monasterii in Werberg recog- 
noscimus, quod vendidimus monasterio in Arnsburg omnia 
bona nostra, redditus et proventus in villa Furbach ante 
montana sita, quae bactenus cum eisdem religiosis indi- 
visa habuimus, cum omnibus juribus et pertinentiis suis. 

Dat. a. d. M.CCC.aaaII, Servatu episcopi. 

• . *■>. * 

(SKit eteget ber «auefteHer.) 

Nr- 629. 

1382 (13. 9Rai.) Ego Cunradus Glende dictus Bose- 
wirt, civis in Fredeberg, recognosco, quod de consensu 
liberorum meorum Heinrici, Jobannis, Nicolai, Cunonis et 
Katherinae, monasterio in Arnsburg vendidi redditus dimi- 
diae marcae in domo mea contingua domui meae braxatoriae, 
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jure haereditario persolvendos. *) — Testes: Angelus, Jo- 
hannes Dytwini, Heylemannus et Hartmodus dicti de tempore 
etLinungus de Reydilshoven , scabini, Heylemannus Markelo 
et Johannes Role, consules et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXII , in die b. Servatii episc. et conf. 
(SRtt ©ießel ber 6tabt ftrlebberg.) 

Nr. 630. 

1382 (13. mal) Nos Wintherus pistor "et Yrmendrudis 
conjuges, cives in Fredeberg, recognoscimus , quod mo- 
nasterio in Arnsburg vendidimys redditus dimidiae marcae 
in domo nostra, quam inhabitamus, et pistrino nostro con- 
tiguo, sito ex opposito hospitalis extra muros fridebergen- 
ses. — Testes: Angelus, Johannes Ditwini, Heylemannus et 
Hartmodus dicti de tempore et Lynungus de Reydylsboven, 
scabini, Heylemannus Markelo et Johannes Role, consules 
et a.,q. pl. , . 3 

Dat. a. d. M.CCC.XXXII, in die b. Servatii episc. et conf. 
mit Siegel ber etabt &riebber ö .) 

-•»• ' " ■ Nr. 631, 

1S32 (13. !0?ai : ) Nos Johannes Role et Elizabeth con- 
juges, cives in Fredeberg, recognoscimus, quod mohas- 
lerio in Arnsburg vendidimus redditus dimidiae marcae in 
iii. quartalibus hortorum, quae colit Siplo Troist junior, sitis 
in hör Iis cdmpositii — Testes: Angelus, Johannes Dyt- 
wini, Heylemannus et Hartmodus dicti de tempore et Ly- 
nungus de Reydylshoven, scabini, Heylemannus Markelo et 
Ecklo Massenheymere, consules et a. q. pl. 

Pat a. d. M.CCC.XXXH, in die b. Servacü episc. et conf. 
'> ■ (37M ©Uftel ber etabt gricbbet0 t >t . ; • 

» 

*) 2luffd)rift : fidejussores sunt Gernandus in domo suloria et Heynzo 
de Oystheim. 

1 : • - . • f : ' . . . ••..,.!» il: •'».„• " 
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(25. 3Rai.) Nos Ruperte dictus Store et Ely- 
zabeth conjuges recognoseimus , quod accedente consensu 
Alheydis, sororis mcae Elyzabeth praedictae, vendidimus 
monasterio in Arnsburg pro xxx. marcis denar. pensionem 
maldrorum siliginis, quam hactenus in bonis omnibus Al- 
heydis praedictae fnWytyrshusen habuimus, per cobnum 
praescriptorum bonorum persolvendös.*) — Testes: Marklo 
scultetus, Rychardus de Moschenheim ; milites et castrenses, 
Wigandus dictus Wyse , Johannes Gele , scabini et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXII, in die b. Vrbani pap. et mart. 
f • 1 ' ' *• ' 1 («DM Sieget ber 6tabt ^jenberft.) • r: ►•'»" n ' »*' 

Ni\ 633. 

1332 (20. SlugO 3* $etir oon fydje ben man tye^it 
feribere tmbe Äunne fm efta)e roirttn bun funt, ba$ mir ge* 
gebin f)an buref» t>itfir fetc feilte mium t>i. achtel forniö 
emeger gulbe bie wir Uflh&e $an offe ben »elbin ju $al* 
fliinfe offe folia)iri wibirfanbm alfe f)tx itaa) geferibin ftei, 
<$tyn morgln k. 'Ifc^ba getegin jtn $u bem £ulbere — an 
beme #arpedjere flo^e an bei mirgilgrubht — bi ber 
brutfin — ^inbir beme bügele fa)ufa)in ben grabin — offe 
ber £orwe — offe beme ftr^gunfer mege — offe toem grefeä> 
tirt mege in beme l^lperiauflobc — offe ber £arbebaä) — 
offe ber letymgrobm, bem (Sloftere oon Slrnfburg. r "nff 

®i tt, (5f>fc geb. m.ccc.mli> «ffe fj ©erttf)art& bag eins 
^eiligen appetiÄ' 1 <•'"' U'*- 1 - •* 

(Dag 6ic 0 et ber etabt Bi« fetfi.) 

*) Hit bemfefben tage beurfimben bie »org. Stugftefler, bafe bem ÄIa-- 
frer wn ibrem Bunten in 3M<f>otfe'f Firmen ein halber Äornd 
faflen fofle, wenn obige ©fitte befect »erben feilte. (£a$ Siegr! 
: ki ftittert 9Rarffo Mit £<rttt>aufen, ©$attfctjjen in SWinaenberfl, 
-{.'i ffbft.) - ,j '• •, . i ..i iiu : .<!-.! 
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Nr. 634. 

1332 (7. Sept.) Ego Cunradus, gener quondam Hil- 
degunde opilionissae , colonae dominorum in Amesburg, 
recognosco, quod a monasterio ibidem bona sua, videlicet 
curiam et mansos in Seltirsse prope Gizzen, jure colo- 
nario reeepi. Recognoscimus quoque, quod Gerhardus et 
Wernherus fratres, sororii Cunradi praedicti, constituti in 
praesentia Craftonis de Rudinhusen et Eckehardi de Buche- 
secke , militura , Hart mudi de Clettenberg et Gilberti de Wi- 
tirshusen, armigerorum, item Gerlaci et Erwini fratrum, 
scabinorum in Gyzzen, et quamplurium aliorum fidedignorum, 
renunciaverunt omni juri et actioni, quam habucrunt, in 
bonis praedictis. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXII, in vig. nanV virg. glor. 
(Das (Siegel ber Stobt ©ie§en fe&lt.) 

Nr ftt5 ' ; 

1332 (11. #ot>.) Nos Hermannus, gener magistri 
Bertuldi fabri, et Elizabet conjuges, Heino de Sodelo dictus 
Hene et Gela conjuges, cives in Frideberg, recognosci- 
mus, quod monasterio in Arnsburg vendidinius redditus di- 
midiae marcae in domo nostra, quam nos inhabilamus, in 
vico dicto vsergasse. — Testes: Angelus, Johannes Dit- 
wini , Heilmannus et Hartmodus dicti de tempore et Lynungus 
de Reidilshoven , scabini, Heilmannus Markelo et Jobannes 
Rulo , consules et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCCXXXÜ, in die b. Martini ep. et conf. 
(SWÜ eießrt ber etabt grtcbb«0.) 

Nr. 636. 

1833 (10. 9Kät$.) Ego Katherina, filia cintgravü de 
Holtzheim, et Conradus filius meus recognoscimus, quod 
nos vendidimus militi Johanni de Treise et Lvnae uxori suae 
i. maldrum siliginis , quod dictus Joh. et Lvna sacerdoti ce- 
lebranti in Treise primam missam in altare s. Nicolai et Ka- 
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therinae deputavit pro remedio animarum suarum et omnium 
suorum progenitorum, cui sacerdoti nos praedictum maldrum 
nünistrabimus, obligantes pro sutypignore omnia jugera ara- 
bilis' terrae sita in campis dictae villae Holz heim, videlicet 
i. juger siturn an deme Goller wege, item dimidium juger, 
quod attingit sepem Bertholdi dicti Heimburgen, item dimi- 
dium juger situm apud Wenzelonem dictum Guldener, item 
super campum versus Gambach h. jugera transeuntea viam 
versus Mynzenberg, quae via dicitur der phat. — Tes- 
tes: Wigandus dictus Wise et Johannes dictus Gyelin, sca- 
bini in Mynzemberg, Wenzelo dictus Guldener et Rolo de 
Byrincheim, scabini et q. pl. a. 

Dat. a. d. M.CCCXXXIII, fer. iv. prox. a. fest. b. Gre- 
gorii papae. 

(EM Rießel b« Stabt TOtnienberg.) 

wo/ 

Nr. 637. 

1383 (24. 9Karj.) 3d) Slrnoli Ijern Olfen fort »ort 
$0l3$ettt »nbe Sugatt min elidje frawe bef ernten, baj mir 
turfaufi fjan (Sonrabe gulbere »nb SResjen ftner eitlen mit* 
ten u malber corngelbeö jerli^er ©ulbe fcmme *>. mar<$ pen* 
nege, bnbe f)an in a& »nbixpanbe gefa$ ii. morgen lanbiä 
obit ben mittelen pat, iii. ruben bi ligent bi 33ertolbe ©rtm* 
braute.*) — ßeug en: SBiganb 2pife, 53ertol ©tylin *>nb Sotyan 
ftn brttbir, ©Reffen $o SJtynjenbcrg, Sßenjele ©ulbenet tmb 
9lt>fe r>on SBerenfetym, (Steffen $0 «^ol^etym. 

®. n. (Styr. geb. m.ccr.rrrm, a. b. ne^eft. ©ammia bage 
t>or tmf. fromen clibü-bage. 

(«Kit €ieg«l Ux Statt «Dönberg.) 

*) 1336 (15. 3uni) befenuen btc w>rg. (£$eleute, bajj fte von btt öorg. 
ßonrab ^Ulbert toegen, eined ©firgerß in SWinjenberg, bem Alc|1cr 
^eben foflen i. W\x. Äorngfilte, oenmterpfänbet auf obg. ©üter. 
ßeugen: SBigant üöifc, 3 üI ' a >i ©<tyn önb ^etinvtci Cuiihtelin, 
fd^effenin jlui 2Kwnjbiitberdj , SBenjbil ©»Ibenere, Sunrab Äafc&inbtß 
tmb Saniere Don $ud?ü&egin, föcffentii ab« «Brimingen. (27ttt@ie* 
gel ber ©labt aRinjenberg.) 

©ertin, *rw#b. Urf.^udj. 28 
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Nr. 638. 

1883 (19. $tyr.) £unt foe, boa idj £e*ntri$ ^ßaulitif, 
@lfa min Wirten, burger $u gribeberg, ttfrfauft f)an bem 
JHoftere au SlrneSburg i. marg gelbiä ewger gulbe, Iii, 
morgen (Sa£pu$ garten, br;e ba ftoaen of ber *ßaninfmiben 
garten, btye ettifwanne waren ber @ofen. — 3*u9*k; ßttöil 
oon ben Waffen, Stynunt oon 9lebi(fI)oben, €a)effenen, 2öi* 
gant ütteolbeä)ere, 3of)ann föule, ßcfelo üttaffmfyeimere, 9iab* 
lube u. a. m. 

©. n. <5I)r. geb. m.rrr.rrrüi , a. b. üftant. t>or f. ©corge bage. 

(SKtt eie^e! ber etabt ftriebberft.) 

Nr. 639. 

1888 (19. Styrjl.) 5hmt foc, ba$ ia) 3of)an föule, (5(fa 

min Wirten, burgir ju gribeberg, oirfauft I)an ii. marg 

onb oiii. föittinge gelbiö jerlicf>er gulbe bem (Sloftere ju Sir* 

nefburg , mit namen i. marg of beö 3uben f)uj ber ettifwanne 

f)ie$ Sttan, getyn beme Suben f)abe ubir, onb i. marg of ber 

britten brotfajirnen, forn ane getyn ber rofeneefen obere, byt 

^etwria) 9JMoedVre$ Wirten ift, onb bie oiii. fa)itlinge ligent 

of «§>eonriä)e$ 9ftelped)ereö forg. fut; in Oer onbirga^en fnmoer 

$rebed)ereö l)u\. — 3?ugen: (wie oorfjer.) 

©. n. @f)r. geb. m.ccc.rrriit , a. b. 9ftant. t>. f. ©eorgen bage. 
(Da« €iegel ber etabt ftdebbera, fe(?(t.) 

Nr. 640. 

1838 (19. 2lprü.) jhint foe, ba^ i$ Sufce 2ubc, ffa* 
tfyerina min Wirten, burger ju gribeberg, virfauft t)an 
bem (Floftere ju 9lrnefburg i. pljunt petmlftge geltitf jertidjer 
gulbe of etynen morgen garten, ber ba ftojet Of btye molen. — 
3eugen: (wie 9fr. 638.) 

©. n. (Sl)r. geb. m.fCf.rrriit, a. b. 9J?ant. o. f. ©eorgen bage. 

(EM 6ieflel ber etabt ftriebbera,.) 

Nr. 641. 

1333 (19. 2lprif.) tfunt foe, ba* icb Glaus $ern, 
©ela min Wirten, burger ui gribeberg oirfauft fyan ii. 
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marg getbifl jertitfycr gulbe offe Dem $ttfe, ba} ba tyw* }u 
ber mome btye @ef)art SBetybelere, bem (Floftere^u Slrnefburg. 
— 3* u Ö cn: Stynunc von *Kcbilnff)obcn et?n fa)effene, Sßigant 
9)?e9lbca)ere, 3of)an föule, (Scfelo Üttafftnfyevmerc, 9fab* 
(übe u. a. m. 

©. n. Gtyr. geb. m.rcc.nriii, a. b. Statt* v. f. Leerßen beige. 
(3JW eiegel ber ©tabt $riebberg.) 

Nr. 642. 

1833 (19. Slvril.) ihmt fte, baj ia) Hartman von ber 

*it, 9tte$a min Witten, burger ju gribeberg, virfauft f)an 

anbir tyalbe SDlarg gelbiö 3erlidjer gulbe of vnfeme f)obe, 

£ufe, fajuren vnt> garten vwenbig ber -äftenjer vorten, btye 

ettijroanne waren (Junen Sa)ultl)eijen, bem (Sloftere $u 2lr* 

nefburg. — 3*ugen: (£ngil von ben ©äffen, gtytttmc von 

9teibilnff)oben, fdbeffenen, Gigant SJetylbeftere, 3oI)an *Hule, 

@cfelo 9)ta|Tinl)er)mere , rablube u. a. m. 

©. n. (Styr. geb. m.crc.rrriii, a. b. 9ftant. v. f. ©eorgen bagc. 
(ÜRit Siegel ber ©tabt ftriebberg.) 

Nr. 643. 

1333 (19. 2l»ril/) tfvnt fte, ba* id) ßngil von ben 
(Sajjen vnb ihtmele min Wirten, burgir 3U gribeberg, vir* 
Fauft §an rr. marg gelbiö Scrlic^er gulbe bem ©[öftere $u 
2lrnefburg, mit namen rii. marg n. offe bem f)u$, ba$ ba 
!>ev>ftt §ft bem fogilfange,*) vi. marg k. offe bem (Steinen 

*) 1367 (9. Oft.) üerfoufen ßnbreeö üon ©udjeö unb German ®olt* 
fager, Sßfirger ju ftranffurt, fein SBornumb, eine ^fenntggfiUe „of 
rnb öon bem $ufe gen. jura fogilfange, baj £U ftribeberg gelegen 
ift, gu etjner fnten an bem tynfe gn »oorperg »nb $u bei anberu fp« 
ten an .^erbift Saurtm« huU, an 3ofcann, Heinrich tmb Gberljavb 
©ebrabem, bie ba #ennt<$en SRojtabert topdjtern ftnt." ßeugen: 
Gonrab ©rngroerfe meijter in ben 9te$ten bnb Steffen ju ftribe* 
3°^ an ©utborger JRatman, fccinedben SWojtab »erg. tmb 
äartrab ©toube, bürgere gu ftribberg. (ftotariattinjfrument.) 

1368 (3. 2Hai) wfauft ßnbreö Luther ö fei. <S«fm mm ©ucf)e$ 
an .venne bon SWctfht an fiat Rennen , <v eönfeen »nb (ib i rhart feinen 

28* 
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fyufe, ba 2ube tmb ©obebolt inne ttwnnenbe ftnt, &nb rrt. 
fd)itlinge penninge offe fynungi« Iwa $u beme fo)übe, ba ftn 
Wirten inne »anet bty ben roat fremen. — 3eugen: £epn* 
Tiefe Qrngil, groj Soljan, £etynriä) öon ®t)fent)ernn, Sinunt 
t>on 9ie^biif^oben, fa)effenen, SBtgant Üftetylbea)ere, 3of)an 
9htle, (Stfelo 9#afftnl)et)mere, rablube u. a. m. 
©. n. (Sl)r. geb. m.ccc.mtti, an beme 9»ant. t>or f. ©eorgen bage. 

(SWit ©leget ber ©tabt ftriebberg.) 

Nr. 644 

1833 (29. 2Kai.) 3a) ©erlaa) 6a)elme wn Sergin Bitter 
befennen, baj ia) f)an »erfouft bem Glofiere ju 2lrmfburg rL 
mergin lanbiS artbafttö atfirS snb bie £obeftcte bie bar au 
gefyorin in bem 3)orf ju 9Jfaffinfyelm bie (Srlebao), bie 
ba ttf mid) erfterbin ftn fron ber erbere ttrouroen *orn Ütynen 
$>emmen. Sont 3a) fint tyan bie nit ju 3rn 3arin fumen 
ftn, ba$ fte Serbin mugin, fo fefcin 3a) ju burgin £ern 
Dplmannen son Dcrffeibin bitter, jjem ^ermannen »on 
Dttinbaä) gef)ei$in (Slobelouä), §annemannen r>nb £ein$en 
gebrubere üon $o($ufen, bürgere 3U granfinforb. * 

Dat. a. d. M.CCC.XXXDI , sabb. prox. a. fest, trinitatis. 
(SWit ©ieget be« SMirellerS.) 

IDttdjtern biefe ©ült ,,»f bem &ufe gen. ber fugelfang gelegen git 
ftrtebeberg an eöner feten an bem (mfe, ba$ ba ^ecfdjet ber 
fwane »nb an ber anbern foten an bem !>ufe, baj ba fjc^f^et ffiart* 
&erg." 3««fl«n: $enrtcfy 93crn rneifkr, ßonrab ©eitweef, Sla^S 
Sern, 9tucfer Sern, frf>efftn $tt gribeberg, £>enne ©uleburger 9tat* 
man ba felbty u. a. m. (SWit ©iegel ber (Stabt ftriebberg.) 

1393 (8. ÜRär$) oer$td)tet $erte ©ul burger, bürget oor 3«'*«* 
ÜU ftrtebberg, oor Stnfelm 9tulen <S^u!t^ei§en, #eilman 2ttar<fetn, 
93ern unb (£lau$ (Jngeln, ©Höffen baf., auf afle ftorberung an ba* 
Äfofter, wegen Sefferung beö »org. fcaufeö. (9Rit bieget ber ©tabt 
ftriebberg.) 

1397 (1. SWat.) ©leider iöeqi^t Grtoinö ßeme bon ©terjne* 
fort ßbelfnedjtfi bor ftranefeu oon Cronenberg JRttter, Ulrij!) Pfarrer 
$u ftrlebbcrg unb 3o&ann Pfarrer jn J&of^eim. (ÜÄit ©ieget beä 
«äudfteller«.) .. 

•> . (■ 
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Nr. 645. 

1333 (17. 3utü.) Noverint universi, quod ego Cysa 
dicta Dychterin begina, civis wetflar., vendidi monasterio in 
Arnsburg dimidium maldnim siliginis et omne jus meum in 
bonis ipsorum in villa Habichinheim sitis. — Testes: 
Marklo de Nuveren senior , Ebirhardus Mauche , scabini wet- 
flar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIII, xv. kal. julii. 

(Da* eieari Der 6tabt 'ffiefclar fetft.) 

Nr. 646. 

1333 (25. 3unt.) 3* Etanban t>on ffalfmimt <&?n 
we^enerc tmbe (Eunjeie min elidje nutten befennen, ba$ tt>ir 
t>irfauft Ijan fci. morgin bufäe abit n?albi$ geiegin for bcme 
*ßale in beme banne beö IDorftö ju Sangingunfe an f)ern 
SD^arfelin bufd)in son £olnfyufm bcm (Sloftere ju 2lrnfburg. — 
3eugen: SHarFefc »cn «£>ul$eim ein Gittere, (£onrab Jhifc, 
«£>erhtnn t>nbe £enfele jftfcingere »on fiangingunfe u. a. m.*) 

©. n. (£f)r. geb. tn.ccr .rrriit , a. b. fritage n. f. Scannte 

bage b. beufereö alfe f)t gebortn wart. 
(9D?(t Siegel ©obefrib« »on Jtalfmunt, ha ber 3lu«ftefler ein eigne« nod) 

nid)t fcat, in grünem 2öad)fe.) 

Nr. 647- 

1333 (9. 8ug.) Nos Eckardus miles de Lyndon et 
Osterlindis conjuges profitemur, de permissione abbatis et 
conventus in Arnesburg, bona nostra propria in minori 
Lynden sita, quae Gerwinus dictus Snabil colit, vendisse, 
de quibus bonis i. maldrum siliginis ratione donationis eisdem 
religiosis a bonae memoriae patre meo, quondam Eckardo 
milite, propter salutem animae suae factae, annis singulis 
paternae successionis solvere tenebar et teneor astrictus in 
perpetuum religiosis antedictis, quapropter nos dimidietatem 

*) 2luffdjrift: Testes in Wetflaria qui iiiterfuerunt : Markele junior, 
Fridcbertus Reyge, Cunradus Faber de Gunse, Gotfridus miles 

de Kalsmunt. 

\ 

t 
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i. mansi in minori Lynden siti, quem colit Heinricus 
die l us de Rhetenbach, consensu fratris mei Frankoais militis, 
qui alteram dimidietatem ejusdem mansi, sed indivisam cum 
quatuor aiüs mansis feodalibus meeuua jure paternae suc- 
cessionis possidere dinoscitur, in reoompensam praedictorum 
bonorum per me venditorum memoratis reli^iosis pro redditibus 
praetacti maldri siliginis perpetue praesentandis , conslitui in 
perpetuum obligatam. — Tentes : Conradus plebanus in minori 
Lynden, Heydinricus arraiger de Elkerhusen et Lutzo filius 
quondam Meffridi de minori Lynden et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC. XXXIII, in vig. b. Laurentii mart. 
(OMt etfßcl be# Mfrefler«, fowle b« bitter Gcftljarb gen. etone unD 

ftranfo »o*g., in grünem SBadtfe.) 

Nr. 648- ■ ■> >mAr* 

1333 (26. Slug.) Nos Henricus s. moguntin. sedis archie- 
piscopus suplicationibus monastcrii in Arnsburg inclinati, 
translationem sextae partis deeimae villac dictae Groningen, 
quam in eos factam asserunt per dominum de Haynauwe 
laicum , cum ipsa res per sui naturam de laicis ad personas 
ecclesiasticas revertatur, et si quas deeimas praedicti reli- 
giosi possiderunt, ad ipsos translalas sine consensu nostrorum 
praedecessorum , de faetti assentimus. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIII , fer. v. p. fest, b. Bartholom 

• - 

maei apost. ( ,u<*r\** u*a£ k 

mit eiegel bc» 5CuöfteHfr3.) 

Nr. 649. 

1338 (21, ©e^t.) 3* (Sunrab, fraumin sßajen fon *on 
Aitern 5Itya$, erfennen, ba$ \$ bmme alfolicty gub, als 
i$ »on Dem (Stoftete ?u 8lrn|>urg $u Sanbfebeline retf)e fcatt*, 
ba$ nnferö gut Ijeijtt, mib bet sorg. Herrin gütliche geteilt 
bin / alfp ba$ fclben au<§ »er^i^in »f iL malbtr fornis tmfc 
iü. punb Henninge, bv id) in fcon ßmfeäroen föulbig tt>ad 
Dttb mir i. marg Henninge gebin, t>er alle bty befeumge b$ 
i$ bf beme gute moa)e tyan. — 3 e u g e n : SBtfer ein (Sanonefe 
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be$ ©tiftte rmfrr frautten f. Marien ju Styedje, 9tteifier(5un* 
rab fron #olnf)ufen, 93rubtr Subeung ein fRclbemciper 
Slrnfourg, «Bertolt ©<$inbebog, SflBiganb «Wepler »nb 3ol)an 
gen. (Stntgrafe, Steffin *u Söec^e U* Wl • 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIII , ipso die b. Mathci apost. 
(9RU Siegel ber etabt l'tdi.) 

Nr. 650. 

188$ (11. $ec.) 3ä) fRulo gen. tferne ferner befennen, 
baj 14 ober mint (Will follenb gebin Subit tmb JDemube t>r 
Styfteltn ^nrnte etyn «£>ot>cftab tyte ju 33utf>a& bte ber 23urg 
gelegin, $u (Srbe alle tar mit. fa)ifltngen $ennege, n)ere$, 
baj nnr tynen ben c»n$ n^b gebin, fo fulbin fte nemen, rca$ 
bie föcffin tyie ju 33utfpac§ bebten na$ ber (stebe $e$t »mme 
6rbe gut. — 3*ugen: (fwin (Styngrebe, £erburb $)ruftng, 
fdjeffene, German 93nger, (Sotttab fcon Stuten, SBalfun it. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIII, die sabb. prox. p. d. Nicolai episc. 
(2Jht oiegel ber <£tabt ©ufcbad).) 

Nr. 60I. 

1331 (3. 9ftarj.) Nos decanus, totumquc capitulum 
ccclesiae wetflar. profitemur, quod cum matronis Luciae, 
Hyllae et ßertae sororibus, filiabus quondam Hermanni de 
Morlebach , civibus in Wetflaria, cambivimus unam areani 
tarn longatu et latam, sicut est area domus suae in vico 
duguriorum retro eandcm in curia nostra , quam quondam 
Hermannus dictus de Olmcne inhabitabat , eidem areae domus 
suae contiguam, pro area sua domui ipsarum contigua, quam 
a matrona Bertrade, filia quondam Gysle, cive in Wetflaria, 
habebant jure haereditario, sub certis conditionibus. 

Dat. a. d. JW.CCC.XXXIV, fer. v. prox. p. diem b. 
Malh.ae apost. ^ ^ ^ 

Nr. 652. 

1334 (18. 9Rät?.) Ä»nt fie, baj i$ @ilbra<&t äßtjbrat, 
Stjfc min Wirtin, bürgere au gribberg, »nb wir @ilbrad>t, 
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(5mea)e, Sltyeit min toirtin, Gonrab »nb @lfe, min Km, 
vir fau ti fyaxi 0. marg gelbiG jetüa)ir gulbe, mit namen \\\ 
marg of beme 9hm>in f)ufe an ber (tra^in, ba £einaa)in »on 
Sobele inne toonet, onb i. marg of bemc tyotyin cletynin ty u f e 
£artmani6 Don bcr jit, bera Gloftere au Slmfburg. 2Äe be« 
fennin io) ©ilbraa)t (Sme$e »nbe (Sonrab oorg., ba$ ttrir borgin 
oor 2lntljoniiftn min ©Ubraa)ti6 fon, ber onbir (inen bagin 
ift, baj aua) I)e oir styin fal, alfe fye $u (inen bagin fummet.*) — 
ßeugen: £eüman »on ber |it, (§»gele 6uarje, 3ofcan 9hile/ 
fa)cffenen, dcfele ^affin^ömere, £eilman Sttarfele, ftatlube, 
£enfele ftule, (Sun$ea)in üftunjere u. a. m. }fjlhf; 
©. n. Gf)r, geb. m.crc.rrrio, a. b. fritage oor ben $almetage. 

(mt etfßc! Der Statt ftrtet>bcr ö J 

Nr. 653- -HP 

1334 (4. 2lpril.) 3a) 3o$an wm Eeibir&eim, «Rittir, 
<5a)ultf)ei$e ju £ya)e onb betoerere gubeä onb gefa)effebeö miner 
3ugljerren t?on galfinftein, befennen, ba$ 3a) irlaubit fyon 
bera ©(öftere oon Slrnefburg ju caufene, onb ba£ (I gefauft 
fjon tymme JRulin (Snauftn (inen $ob onb ein toenig me roan 
fcftye^itt morgen SanbeS ju 23trfe(or, baS eüoanne roaS 
©a)ilbe$, ber aua) ba gefejjin toaö, tmb bin an befme faufc 
aua) fir 3ftulin oor genant bürge toorbin. 'I??h»a*. 

©. n. (Sfyr. geb. nuccmtP, offe f. Slmbrojten bag. 

(«Kit eicgd bei HuefhaerMn grünem ffiattfe.) «öwdi 

Nr. 654. 

1334 (17. Sftai.) Nos officialis praepositi ecclesiae s, 
Mariae ad gradus niogunt. recognoscimus , quod cum inter 
monasterium in Arnespurg et Wernherum de Hayczichensten, 
nunc pastorem in $terrenbach, super decimis novalium in 
eadem parrochia constitutis quaestio verteretur, nos igitur 

■ — 

*) Uufförift: fidejussores warandine sunt: Henricus Rule, Conradus 
Äfanzere et Emeche gener Gilbert! Widradi«. 
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ambarum partium juribus , allegationibus et causarum meritis 
inspectis, pronanciando diffinimus, quod omnes decimae 
növalium ad praetactum monasterium in Arnespurg pertinere 
debent. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIV, fer. iii. post. fest, pentecostes prox. 
(SKit eiegcl W SUiSftellerS in grünem 28a$fe.) 

Nr. 655. 

13S4 (27. 3uni). £unt ft , ba* ta) SBertolb ber ba l>et$tt 
gaurin vnb föifa min roirten, burger $u ftrtbeberg * bcmc 

Gloftere ju Slrnfburg fullin alle jar gebin rii. marg gelbiö 

von bcm «£)ufe baj ba fyeiu't ju bcm vogilfange, lafl ra ligit 

ju gribeberg an bcr ftrajim bi bem l)u$, baj ba I^et^it ut 

bem SBurn^ogir, bcrvor fyon roir en gefaxt iv. ntarg gelbie 

ju vnbervtyanbe, ber ift i. gelegen of bem fjue* an bem Crte 

abin an ber fnibergaßin bo «£>ctlmanne 9)iarfle, i. of 4per? 

mannte forbernfyufc von .£of)ungen btnber 9hxlaö f)u£ von 

5BiJtele, i. of bem ljuj ber 9febelungen bi bem fui$ pi bem 

vogilfange, vnb i. of $etir «gmrtrabiö $ufe vor ber 23urg. — 

3eugen: ©ro$jof)an, gribebertuö Sunge, £eilman von ber 

gü> 3ol)an 9lule, faxffin, (£cfele 3D^affinr)cimcr , SÖigant SRell* / 

bed)ir, «£>eilman Sftarfele, SRatluoe u. a. m. 

©. n. (Styr. geb. m.ac.rrrio, an feent Stent n. f. 3ol). 

tage vor ber (Srne. 

(2fttt Siegel ber StaM ftriebberg.) , 

Nr. 656. 

1334 (31. 3lug.) 2Bir 6##$ft0v €a>fin vnb ftat 
ju ©ev, (taufen befennen, von ber lantfc&egbunge toegen, bie 
vnfer f)erre fetyfer Soberoig vnö gegebin l)at, bie ftat bo von 
ju be$$erne allij ba^ ba vnftr vrunt, bie bar obir gefaU warn, 
vf im etyb geteilt f)abn, ba$ bie fyern von Slrnfvurg vf bie 
gemeine gebmvet Rettin an irmeljofe, *W t>te feibin vnö mir 
ber ftat gemeine, ba< obe gefouft fmbin, alfo, c^aj Rinnen 
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innt w von vnfern nadj furaelingen von best ocg. buttene 
nummcr fei^n lantfdjetybe mer fal gefönt obir 0ct>orbirt roerben. 
@. it. G&r. geb. m-tturrio, an f. Ggibii abent>. 

(Sa* Siegel Der Statt ©einkaufen fetft.) 

Nr. 657. 

1384 (29. ©fpt.) Ego Theodericus plebanus in Bir- 
kelar recognosco, quod Juttae in Christo mihi dilectae, 
ratione iii. jugemm terrae arabilis, quorum i. juger of dem 
felde gein der hart an der Sollechem, i. juger in eodem 
campo an der moneche felde , v. quartalia an deme Langes- 
dorfer pade situantur, mihi et successoribus meis donatorum, 
donatione facta inter vivos, teneor tarn ego quam mei suc- 
cessores i. maldrum siliginis, quamdiu vixerit, nomine pen- 
sionis annuae praesentare , post obitum ipsius pensionis so- 
lutio penitus expirabit et ad me et successores meos in 
remedium animae suae libere revertetur etc. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIV, in fest b. Michaelis archang. 
(<Wit Siege! be« %H9 j« «ntfburft, $atron3 unt $afor$ ber Sa^Oe 

Nr. 658. 

1884 (13.9?ov.) Ego Gisilbertus de Hoveheym dic- 
tus Heselere recognosco , quod ante matrimonium contractura 
pro remedio animae meae dedi monasterio in Arnsburg cu- 
riam, quam inhabito, et i. juger terrae arabilis, situm in 
superiori sulco agri mei dicti vnder den Reynen, nec non 
dimidium juger vinearum in deine Leymen dale. Religiosi 
praedicti memorata bona una cum i. jugere eorundem reli- 
giosorum dicto «u der Clingen , quod Gudela ipsis contulerat, 
ad tempore vitae meac mihi locarunt. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIV, in die b. Brie« epis. et conf. 
(2JM S. SifribS fiebern* in ^ooefreim u. 3o&ann* gen. $ewle «Ritter«.) 

Nr. 659- 

1889 (Jebr.) Omnibus innotescat , quod ego Crafto de 
Nuenheim pistor, civis wetflar., manu communicata Berchtae 

k 
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uxoris meae, vendidi Luchardi de Giszen beginae, civi wet- 
flar. , et ipsius haeredibus, scilicet fratri Wernhero ordinis 
Fratrum praedicatorum et Luchardi, pueris sororis praedictae 
Luchardis, ii. particulas vinearum in terminis villae Nuen- 
heim sitas prope vineas Conradi dicti Stump, advocati wet- 
flar., et Arnoldi de Breydinbach , quarum una solvit Heinrico 
dicto Foydichen, civi wetflar., vi. den. colon. — Testes: 
Marquafdus de Nuveren et Marklo ejus filius, scabini wet- 
flar. et a. q. pt 

Dat. a. d. M.CCC.XXXV, mense februario. 
WH Siegel ber 6tabt SBe&lar.) 

* * i ! i • . * i ' - 

! 

Nr. 660. 

1335 (25. 9ttaü) fönt fte, baj wir ©rebe 3of)an t>on 
Solmiffc »nbe tmfe armtn lube, mit namin German mtb (in 
cl^e 2öirtin GrifHne, tmb fiu$e fm brubir, tmb Srmingart 
ftn eh;a)e n>itlm , fcnbe <5*?frib gieuge »nb 2Rc&e ftn etya)e 
Wirtin, bie ba mage wann ^ermannte »on JDlmene, ctynö 
bürget« »on SBetftar, öirjtgcn fjan alre ber anefyraa)e, 
ber wir fjatiln gen bem (Siojiere fcon ^rnfburg tmtme öorg. 
^ermannte gut »on Dlmene tmb »mme $ritte$aty ^unbirt 
gulbene, önbe fyan ber faä)e alre gegangin ju ben ftrengin 
Gittern Ijern ©obbeftibe &on 3)ral)e, tyern Srafte ©roppin 
tmb fyern (Sonrabe 6e$cpanbe, wa$ ttttl bie $u e^me red)te 
gebin , baj f)an wir gelobit ftebe tmb loefie au fyalbene. *) 

©♦ n. (S!)r. geb. Bt.crt.rrn>, offe f. SBrbaniS bag. 

{mit Siegel beö 31u6ftelier$ in grünem Sßadrfe.) 

*) 1335 (8. 3uni) fleHt ©raf £einri$ oon 3Raffau für unb feinen 
armen «Kann £e»nridje wn SWorfin&a^, ber mage mar be« gen. 
Hermann »en Olmene, einen gleichen ©ergibt au«. 3eugen: £er 
9Uf »onme SDrpfc^e, &er £e»ridj <£re»j, &er SBbganb bon ©arbiiu 
&eöm, $er &e9nrid> &ern ©obfabeS fou wn Äalfmunt, Gittere. 
(OTit Siegel be« StuSflefler*.) 

1336 (3. 2»ai) »ersten gfete&erma&eu $ert»in, SBfgant unb 
$einrfc$, $einri$i* ftibeleri« 6ö$ne bon SRurfinba*. (SDRit Sie. 
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Nr. 661. 

a ■ 

1335 (17. 3Utg.) Nos Gernandus praepositus et Lu- 
kardis magistra, totusque conventus monasterü in Schiffin- 
bürg recognoscimus , quod cum ex incendio ac aliis infor- 
tuniis roonasterium nostrum in graviura debitorum voraginera 
prolapsum, absque distraetione rerum nostrarum immobilium 
de hujusmodi procellosa voragine non potuisset relevari, 
monasterio in Arnsburg vendidimus nemus nostrum in ter- 
minis villae Alpach inferioris situm prope fossam la- 
pidcam , cum omni jure et utilitate necnon pertinenciis suis. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXV, in octava s. Laurentii mart. 
(Ofltt Siege! ber flugfreHer in grünem 2Ba$fe.) 

Nr. 662. 

1333 (28. 6ept.) Officialis praepositurae frankenf. re- 
cognoscimus, quod Cunradus, Henkinus, Elyzabeth, Lu- 
cardis, Kuncela et Katherina, filii et haeredes quondam 
Vlrici de Erlebach, puberes, pro se et pro Bingela et Guda, 
sororibus suis minoribus, omnibus bonis in terminis villae 
Eckenheim süis, necnon eorundem meliorationibus , per 
quondam eorum patrem impensis, quae a monasterio in 
Arnspurg hactenus tenuit, pro pensione annua, necnon om- 
nibus actionibus seu juribus in eisdem, in manus Johannis 
cellerarii maioris, Gerlaci tunc magistri curiae d< »minor um 
de Arnspurg in Frankenvord sitae , necnon Ludewici sindici 
fratrum dicti monasterü, resignaverunt. — Testibus: Ar- 
nuldo de Eckinheim et Cunrado dicto Scheffere de inferiori 
Erlebach ac q. pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXV, iv. kal. octobris. 

(äJM Siegel be* Siuäjteaer«.) 

gel SubewigS »on $adjinberg, Stüter«, ©ifelbratfct feine* So&ne« 
unb ORarfele »on Äoto&anfen, ganoniferd gu SBefrtar, in grünem 

Söadtfe.) 
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• • Nr. 663- 

1 1333 (1. S)ec.) SBir ber 6a)uft$etg, bie (Steffen *nb 
ber 9lat ju granfefurt beFennen, ibajj ©erlaä) &on Sor^if 
rmb Sßetirfcfye ftn Wirten, rmfe bürgere, fta; irfanren, ba# i! ftlr' 
fetten üirfouft i. marg gclbiö jerlidjer gulbe, gelegin tof bem 
£ufe in bem erigin ©e^ene ba man ju ben ^rebtgern geit 
In'nbir £ennefin ©lefer an £tyüen Sttertynen, ^artmube öon 
©Unnenberg, äattyerine fyner Wirten im (Srbtn Unfern 
bürgern. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXV, fer. vi. p. fest. b. Andreae apost 
(27M @(e 0 el ber 5luefteöer.) 

Nr. 664. 

. 1335 (15. $ec.) 3* So^an »on Golntyufen rmb 2Into* 
nien mtyn elid?e frawen befennen, ba$ wir »irfauft f)an Ijern 
Stylin t>on 8ettinijufen tri. adjieü forn gotoe, bar fure f)an 
i$ im $u tmberpfanb gefaft mtne e^gen $u 23ettin§uftn 
*>f bem fcelbe gelegen — »bir ben Styajerwcg, — öf ben 5J?af* 
felber weg, — fytnber ber bifcin, — &f ber auwe, i. morgen 
ber tyet^tt ber ßlufener morgen, — »ber ben Söelberljeimer 
weg, i. Slo^il ber fto^it of ben SHfybenborner pfat, i. mor* 
gen ber fto^it t>f ben w^benborner weg. — 3*U9«n: <£on* 
rab ©refe, SÖBolfram ftn etyben, (Sonrab (Srefcer, (Sonrab 
©teinljeuner. 

©. n. (Sfyr. geb. rn.ac.nn>, a. b. fritage n. f. Süden 
tage ber Suncfrawe. 
(3RU Sieget beö ^tuefteOcrö unb feiner ©rüber 3abel unb StybrW).) 

Nr. 665. 

1336 (13. 3an.) Universis pateat, quod ego Gerdru- 
dis, relicta quondam Wigandi dicti de Limpurch, opidana 
frideberg., de consensu Johannis, Jungonis et Gudae, libe- 
rorum meorum, Myae et Elizabet, uxorum eorundem, Al- 
berti et Rulonis, generum meorum, et Gredae legitimae 
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ejusdem Rulonis, vendidi monasterio in Arnspurg iii. pra- 
lorum jugera in terminis villae Wollinstad inferiori 
sita. — Testibus: Grozjohanne, Heyl. de tempore et Hart- 
manno fratre suo, scabinis in Frideberg. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVI, in octava Epiphanyae dorn. 
(Mit Sieget Ux 6tabf&rU>berg.) ' 

Nr. 666» #. stetig} 

1836 (2. gebr.) ffiir bruber GonrOb genant SSfyfe <£onv 
menbur, bruter «£>erbortf) prior, bruber ©nncftr parrir bed 
Sufcin tyufte *nb ber parre §» 2Rarpurg befcnnin, *aj nur 
fcbulbig fm gebene $ern 2Ityebefonbc cittin priftere rfc. marg 
pemtinge von ttnftrme gube 21 bim tmb 9lebrin*Rof* 
pa$ bi grebeberg, ba) wir fauftfyin t>me €>roanen, bar 
futtin wir eine matyw eignen aUir ane fcor$ug in tmfir 
da^eHm 3» fente 9Hi<$a$ele alba bi SRarpurg in *nftr fcrauwin 
ere Marien ic. ©efäelje ie aber baj wir i$ nla) in bebin in 
ei?me manbe, fo frlbe baj felbe gub bem cloflir jt> Slrnifburg 
ftn. — 3«wgen: brubere ^einrid) Ditfyir, ©ttfrieb »on gulba, 
German ron ben ©ty^in priftere, (Sraftf) falber commenbur 
& Sd)iffmburg , ©miton t?on *Rumerobe ^ufcommenbur, £art* 
man oon granfinuortf) Srapperer beö Sujin f)ufu* bi ÜJlar* 
purg u. a. m. * 1 ;?v 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVI, in die purif. b. Mariae virg. 
(2RÜ 6. bed 9tu$fte[ler« u. @erlad;ö üon ^rtebberg, Slbtö ju ÄrnSbttrg.) 

Nr. 667. 

1386 (iL gebr.) JDaö Softer SirnSburg fliegt eine 
graternität mit bem Softer in Söreibenau. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVI, iii. idus februarü. 
(«Kit Siegel be« Sti. 93reibenan in grünem 2Ba*fe.) 

Nr. 668. 

1386 (29. Styril.) Nos Rycholfus decanus, totmiwpie 
capitulum ecclesiae wetflar. recognoseimus , quod concessi- 
mus Heinrico diclo Cammerer, Osterlindi uxori ejus* opi- 
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danis #etflarien6ibus , hortum sitam vf der Wölinbach 
prope viam, qua iUir versus Nuveren, agris Hermanni de 
Brachpach contiguum, qui quidem hortus ex iii. jugeribus, 
quae oiim quondam Hermannus de Olmene ab eeclesia nostra 
slbi locata possidebat, est segreganis , haereditario jure pos- 
sidendum. 

Dat. a. d. M.CCCXXXVI, fer* ü. p. diem b. Georgii tnart. 
(3Wt ©ifflel ber «usfleH«.) 

Nr. 669. 

183Ö (3. 9ftat.) 2Bir $obett>ia) t>on 2)erenbaa) genanb 
tjon £aa)inberg »nb ©iftlbra^t min fun befennen, baj tt>ir 
umme fotan anfpradje, bi tt>ir Ratten $H beute clofter au 2lmf* 
bürg tterjigen fyan, tmb in bruwen globit fyan fcot 3of)annen 
minen fun, ber t>3ett>enbig lanbif tft, baj fye foliä)e brtoe bic 
fcbir bic riajtunge gegebin jin, Wanne f)e $u (anbe cumit, be* 
ftgcln fol, baj tyan ruir oud) gcbebin Warden »on <5oIn* 
tyufm »nfen nejin bar für mit fcnä rebtn. 

©. n. ßfjr. geb. w.ccf.rrrni, an b. {>. crucis bagc als 
ij funbcn ttarb. 

(2JMt Siegel ber 5ludflet[cr u. befi öorfl. SKarelcn in grünem SBadtfe.) 

Nr. 670. 

1336 (30. ffltoi.) 3a) 2)emub *on 9*ebilnf)eim, 3Rar* 

quart min fon tonb fyer <£>enria) t>on bem SQBafen etyn 9tytter, 

min etyben, befennen, ba$ n?ir tyan gegeben bem (Sloftire ju 

Slrnefburg e^ne emige Ijalbe marg gelbiS }U felgerebe t>or f)ern 

SOBtntljerö feie »on *RebilnI)eim, etoanne min £>emube elia)e 

Imftuirt, gelegen $u $1 er uf tele; »nb icb Demub, Sflarquart 

i>nb £enria) fprea)en an bifme bribe ttor bty anbre fint, bty 

noa) nit fcirjegen fyan , baj ftebe fußen falben birre binge. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVI, Fer. v. prox. post Vrbani. 
(SRit etegtl $etnrt<$a öorg., ba* @ieße( QRarquarba fe^t.) 

Nr. 671. 

183Ö (9Rai.) Notum sit , quod ego Gerhardus de Lyn- 
den dictus Osse, civis wetflar., consensu Hadewigis uxoris 
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meae, vendidi monasterio in Arnsburg pratum meum prope 
villa in Leytgestern, juxta viam dictam der Bnrchweg 
situm, quod erga Eckehardum dictum Fasold, armigerum 
de Leytgesleren , emplionis titulo dinosoor comparasse. — 
Testes: Ebirhardus dictus Rode et Marklo Ernesti, scabini 
wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a, d. M.CCC.XXXVI, menge maio.. 

(Do« ©ießel ber ©tobt ffiefclar fetft.) 

Nr. 672. 

1336 (15. Sunt.) Ego Wernherus plebanus in Muschen- 
heim recognosco, quod cum inter universitatem villae Mus- 
hcnheim et homines villae Wedre ex una parte , »et Henricum, 
filium quondam Brunwardi de Wedre, colonum dominorum 
in Arnesburg , ex parte altera , super puteo seu fönte in 
campo dictae villae Wedre obstrueto, a Henrico praefato 
suscitata fuisset materia quaestionis, et in me tanquam in 
arbitratorem fuisset compromissum , ego pronunciavi, quod 
in recompensam praedicti putei seu fontis obstrueti mere 
perpetuo patere debeat aditus universis hominibus praedic- 
tarum villarum Mushenheim et Wedre ad puteum seu 
fontem, quem in curia sua Henricus foderat antedictus, et 
quod jamdictus Henricus unum currum plcnum petrarum a 
Frankenvort usque in Mushenheim, suis expensis et labori^ 
bus, adducere debeat ad restaurandum tectum ruinosum 



clesiae villae Mushenheim. V; ^> 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVI, in die b. Viti mart. 
(Wt Siegel be8 9liiSfiefler8 In grünem 2Bad)fe, baö Siegel SRttterö SBeru^ 

fcer ». SXuföettMm fe&lt.) 

Nr. 673. - Z 

1336 (10. 3uli.) «BMr e^ult^e, 6$effen tmb ber 
9t at ju ©etylnfjufen bef ernten, bas $er 6r/botb bon Slrnf* 
bürg Mit ftne* ßloiftirö wegen tmb Drtwin ©pitfeln ber albe, 
Drittln, Segele, gn^e, Eertolb »nb Styclau* fine fune bnb 
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(Sunjdbin gefyeijin Slnefmalfc ftn erobern, tmfer bürgere, ein* 
treaMifliäje »crje^en tyaben, »mme fogetan erbe onb gub, als 
t>on beö *orb. Drtnnitö tobe of eil rmb of fme erben tmb 
oua) »f gribria)en ftnen fuoger, ber ein monta) ift $u 2lrnf* 
bürg, gefallen ift, alfo baj ber »org. Ortnrin bem flcftere 
alle jar fülle geben i. marf gelbes oon bem fniö, ba$ ba fjeijet 
jume fremere gelegen r>f bem obem marfe bt ben oleifa) flirren. 

©. n. (5f)r. geb. m.ctf.rmri, an b. nel)ft. mitercoa)en 
*or f. Margareten tage. 

(2Hit Siegel Der 6taM ©einkaufen.) 

Nr. 674 

1336 (9. Ort.) 233ir 3ol)an r>on ^egef^m eon beeren, 
2Bernf)er Strud? etyn fdmlmetyfter onb baj (Sappittel beö Stifte« 
p 5ftorftab befennen, ba^ wir »irfauft ban alli$ tmfer gut, 
baj roir Ratten (igen in bem 2>orf \\x Dffenf)etym f)errn 
^ermanne »on Sllbenburg etyme bürgere jt> grebeberg twme 
rrrit). marä) pennege. — ßeugen: £etylman »on granfen* 
forb, 3of)an t>on ajtynjenberg, canonefen Sttorftab, gribe* 
riä) »on 2)oref}em etyn mtyefkr ^ 9ttorftab , Sßiganb ber pener 
30 ©tra$e»m, ©obelo »on SBollenftab etyn bürgere ji> Slffen* 
*>e»m, Sofyan 2J?etybebe$er etyn burger jfc grebeberg, (Sbirfyart 
(Sebebri, (Sonrat £oppe, SÖßenjele £cüiröl)al$ »on Offenem, 
föubolf Kölner etyn lantftbel beffelben gubiö u. a. m. 

©. n. (Sfjr. g. m.cccrrnri, a. b. nefyft. mitberoocfyen n. Sergii 

et 23aa)i an f. Dtyonijien bage onb ftner gefetlefd>aft mertelere. 

(SDa« Siegel ber Sluöttcflcr fe&lt.) 

Nr. 675. 

1837 (6. 3an.j £unt ft , ca? ia) Gonrab »on £H$eim 
bitter, Slngneö min elia)e toirtin, ©otfrib fcon ginbin min 
eibin, 3utta ftn elid)e roirtin, min boetytere, »irfauft I)an, 
mit gef)engnijfe aller »nftr erbin, ber befd)eibinen orourtun 
SUIjeibe 9tttbufa)in von d^il »nb erin erbin rii. malber 
forneä eroiger gulbe offe allen onftrn gubin $u Dorin^eim, 
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mit namcn offe alfin onftrn roingarttn &u 3)urin^etm, bi 
aller ne^cft bi öirtl Sllfjeibe 9?itbufd>in roingartin ftnt getegin, 
ttffe ir. morgin lanbiö an $n>ein ftebin gelegtn bi gerrere 
©fcfcin r>on Sttorftab, t»ffc fcii. morgin lanbiS ttffe baj cruce 
ftu^in »nb »ffe ^roctn morgin lanbiö in beme «gmlbergrunbe 
gclegin, rmtme Ir. marg penninge t?ff wieber faujfe, &nb biefe 
rii. malber forneä fülle nMr (Senrab, 5lngneö, ©otfrtb rmb 
%itta ber »erg. 2llf)eibe «Kitbuf^in *nb erin erbin alle jar 
antwurtin *nb bejalin ju gribeberg, *u 2lffinl)eim, $u 9h;befye 
ober jn ©a)iil, roildje fie roilferin tmb fefcen ju 33urgin ©er* 
Martin ©omen onb SBiganbin Statyanbin, 6a)effinen $u 3)urin* 
Ijetm. — 3eugen: 3otyan «SBcife Diitter *on (£d)$il, 3o. 
23urro$ 311 @a)$il ©a;ultf)eife, ©erf)art 6*mc, SBigant Dtotyant 
r>urg. u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXV1I, in Epiphania dorn. 
(2JM 6. beö 91u$jteflera in rot^ent 2Bad>fe «. Oiitterfl 3o&an «Seife t>or$.) 

Nr. 676. 

1837 (25. Sttlt.) 3$ Sln'leman t>on 2>ort>elbin bitter 
befennen, baj idj alfolid) ammetyt mr/t beme geselle, baj bar 
SU f)orct $u SBttfinftab tmbe ut Sterin baa^ etyn ©rebe 
$u f)etyjene tmbe $u roefene, fron bem clotyftere $u Slrnfburg 
ban nit $u fetyme lefjene rmb retytfye , roan ba$ ia) e$ §an \>on 
en r»on funberlia>r fruntfd>af, alfo roanne fö wollen, ba$ 
mir mögen baj ammeit nennen rmbe aua) roan ia) oon bobis 
roene abe gen, baj ban fetyn mtyn erbe mit beme fcorg. am* 
metf)e abir geselle nit ju fdjaffene fal fyan, rmbe t>on birre 
binge roegen ba$ Glotyfter fetmnirlcge anefpraä)e Itybin fal. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVII , in fest. b. Jacobi apost. 
,(2Hit eiegel Des Sbtefteflerf.) 

Nr. 677. 

1837 (26. 6ept.) Ego Sifridus Marcward armiger re- 
cognosco, quod renunciavi et quitos dixi monasterium in 
Arnspurg omnis impetitionis seu juris cujoscunque vel quod 
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mihi in quibusdam agris sitis in B ircklar, relictis quondam 
per sororem tneam piae memoriae, contra praefatos reli- 
giosos competere posset. *) — Testes: Jacobus decanus 
sedis in Amöneburg, Echardus de Radehusen miles, Andreas 
de Fleckenboliele armiger, castrenses, Lud. de Selheym, 
Dythmarus de Selheym , Dyth. Heymburge , Johannes Osperti, 
Johannes de Monichusen , scabini in Ameneburg et a. q. pl. 
Dat. a. d. M.CCC.XXXVII , fer. vi. a. Matthei apost. 
(mt Siegel ber Stabt ttmoneburg ) 

Nr. 678. 

« 

1337 (5. $lox>.) £unt fo, baj idj (Sim^c SWunbat fon 
®ambaä) unb Wltfyljc nwjn cücf)c nrirtin l)an furfauft (Sunrabe 
gutoere, SÖJefcfyin fmer elic^in rmrtin, burgertn jfyu Wlyny 
Einberg, ir. agtetyl fotngelbiö (Sweger gulfce, mtDc fec$iit 
toeir $f)u »nbirpanbe fcnfto fyub $u ©ambatf) in bcmc 
borf tmb bufe @cfere — ftujftt £v/binricf)t0 jfjun t)bir ben 



*) 1340 (28. %an.) fpre^en ßmmeridje ein 2)ed>tn, ffiifer ein Sano* 
nifer beö Stift« $u ©igant Qfle&eler, SJertbult Sdjtnbtbog 
Sdjbffen, JRetnbart ein 93örger baf. auf i&ren Gib, bajj ©ifrib 
SJfargqroart »org. unb ©erbart fein @cbn »er tpnen in ber «Stabt 
gitfj »erjidjtet hätten auf afle 9tnfpradje an baö Äfofrer, wegen eines 
Stficft ßanbcä auf bem >setbe ju öirflar, bafl ihnen auferfrorben 
wäre »on $Ubegarte, QJtarquarbS ©djwefter, baß biefelbe aber, nadj 
ber 5lusfagc bc$ AUofterd »or bem bitter 3»^nn Don JöetberSljetra, 
ifcm, bem tflofter, gegeben fcabc beij ifyreu gebeerten. (üHit ©erid^tS* 
ftegel ber Statt 2id).) 

1340 (14. ftebr.) »erbtet «(Sdjarb »orwilen ce Stfribe« Sefyn 
ÜRarquarbeö" auf afle SUifüradje an bie Herren öon Arnsburg, wegen 
beffelben Stücf ganbeö unb öerpflidjkt ft#, ben Sdjaben, ben er 
bem Älofrer get&an mit »it. 2Har! Pfennige wteber $u geben, wofür 
er au öürgen fefct bie SBepöener StnbreS oon fttecfenbo&ete, 3obann 
»on 9torbecfen unb SBern&er SDWdjeHng. ßeugen: German $erre 
ju gqbefberg, 3«^ann beö fetneri« feriber prefier, $einri$ twnSel* 
fretm rittet r»nb 3e&. DfprecfctiS burgerme^jrer $u »meneburg. (2Rit 
©iegel ber 6tabt Amöneburg.) 

29* 
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pat ben man get »on ©ambad) $u 2Uftab — fcbir bcn 
Weg ben man get fem *Reberint)irgerin $u ®ambaü> — 
ligint ttf beme fienbela bt) beme galgin jf)it ©ambaefy — 
an ber fyelbin b\) beme fttbinftetyne — bty beme grabin ber 
fyet^ftt ber fnibe — an beme albinburget gube ttbir ben <Si* 
tirweg — ftujftt *f ben auweg ben man get fem ©ambacb 
?bu baebmulin — »f ben SUHnburfinf^mir weg — an bem 
rc>ege ben man get fem 33ucfinl)etym jfyu ber 9Jhilin — an 
beme fyrgube — an beme ©tylgube an ber langinftridnn — 
an beme btyfin wege ben man get fem ©ambaa) jf)u £>ul $* 
f)eim — an beme ftenbela b\) f)erin So^anne »on föuefin* 
berg — an beme umlinberge toffm ©ambacb unb Sllftab 
— an beme aufrege tuffin ©ambacb rmb SBacbmulin — 
an beme mujepabe ber fcon Dberinfyergerin get $u ©am* 
bac$ — beme 9hi$baume jbu ©ambad) — neben ber 
SWuntyin fon Sllbinburg »f beme ftenbela öf ben (fbirftebir 
weg — an beme SUfteber pabe ber ba get fon 211 ft ab $u 
ßbirftab. — 3 cll 9 cn; 8 tt U< *>on SReberintytrcjerin, (Sun$e 
SBtganbiö fun, ^ewneman Jhirfencre, 9iule 2Biganti$ fun 
6d>effinen ju ©ambacb, SQBigant 2Bife, Sunrab ^olinfyufere, 
^e^nria^ £lf)üicfytelin , S<$effenin jlm 2Jtyn$f)inber<$ u. a.m. 
Dat. a. d. M.CCC.XXXVII, fer. iv. p. omn. sanetorum. 

Nr. 679. 

1338 (24. Styril.) 3* (Sonrab g)e|>ergcre tmb #ufa 
mtyn etydje wirken befennin fo getane frig alö ftcf) belaufen 
fyatte »nbet bem Hofter ju Slrnfburg rmb Wt0, bttj tt>ir Don 
tmfen frunbin jin rmoirwifit, ba$ wir en snreitfy fyan getfyan, 
tmbe turnen bem gen. (Eloftere allij retfn'S, aller bejjerunge 
rmb allir lcf)infa>f, bty wir f)an gef)at bij f)ere abir motten 
ban gewunnen an irme fyobe, ber ba ift gclegin au 2öalb- 
r ab e laufen, rmb an alleme beme ba$ ba gu fyorit, baj ba 
ligit obewenbig bej 2Bolfrati$fyufere pabij tmb in ba$ geritbe 
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au 2Balbrabef)uftn tyoret t>nb in ben jc^cnbin bea feibin 
borftö, mtbe funberlia^en ir. morgin lanbia, bcr ttnmf morgin 
linb ntybemenbig bea borftä an e^me ftutfe, baj ba tyejit bty 
tirife, tmb lint ttier morgin an auetyn jrucfcn ntybetoenbig bcr 
ttribeme gube »nbe geit ber CRameftebere patf) bty langtj bura). 
— 3*ugen: gribcriä) öon ©unfe c^n ebelfneü ©culteje, 
*ßebir Stybelung, SBertolb Öterebon, 2tytatat Slnejugil, Styt* 
mar 9tobe ttnb *ßebtr Seefern fa)efftn ju ^tybelje, 3ol)an 
Souwere, £elnng 2Beitfyoim>ere, 3oI)an Sencfere, fa)cffm ju 
Diune u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVIII, in crast. Georgii mart. 
imt ©tcflcl Der StaM 9libba.) 

Nr. 680. 

1338 (25. Styril.) 3ä) 3of)an son 33elberfl)et?m, Wu 
tcre, snbe ^legere gefajefebiö m^ner 3und)er'rin flippte 
vno £unen von galfinfternt f)errin $u Sflinjenberg, »nbe ia) 
(Sraft »on 23elberfl)etym , gittere, fcultf)eje au Stydje berfelbtn 
miner 3uncljerrin befennin, baa bty lube in beme gcritfje au 
OTuffin^e^m »nb bty beftin fcon irre weite anefyracfyin baa 
Softer t>on Slrnfrurg amme etwas gilbte, baj ju Söirflar 
tyt, tmb an baj (Softer fummen was fcou Iiiben bv? t>nfe 3unc* 
Herrin ane ^ortin, baa baj ßlofter fcott e^enlfdjefe Wene bej 
gubiö folbe &ebbe gebin »nfett 3uncl;errin, gUd)ern>i$ alfe bty 
lube geban Ratten bia bare, bea ttbber quamen *>or vn$, 
baj baj Softer bur$ bebbe fcnftr ber)bir »nb n^t fcon rct()e 
nu au male fanden ben Utbin in beme gert)tl)e ü. marg pe* 
ninge, »nb baj baa dloftcr von ber jitl) bty ftd) bi£ f)ere er* 
loufen f)at vno tymmer me ewecli&e nit gebin fal von ber 
egentfdjefe wene bea feibin gubij w bebbe abir au gefa>fe 
abir au ferner lege fture wen alj bea (Slofierö lantfabclen au 
SBirflar bun »nb von retfye btynen füllen noa) bem mergal alfe 
anber lube lantftbelen binen k. Duo; ift ba gerebbit, baa 
baa fcorg. (Slojlere fen gub in beme geritfje au üttufj in^ei)m 
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»mme bnfit 3uncfyerrin ebgen lube Dor rcerb me mjt foufen 
fal anc Witten bnfir 3uncf>errin abir irre frunbe. — ßeugcn: 
Liberia) (Sincgrebe *u üflufien^eim, 3of)an Sfelbenere oua) ba 
roonenbe, (Fonrab ©rebe, (Sonrab <Stebntye$raere bon Lettin* 
fyufen rmb 53ertolb ©rebe bon gcltfjebm u. a. m. 
Dat. a. d. M.CCC.XXXVIII, marci ewang. 

Mit eiefld b« »udftefltr tn grünem SBad&fe.) 

Nr. 681. 

1388 (17. 6ej>t.) £»nt ft, baj ia) S»nrab 33ernbartf< 
fjufere bon Söucfinfjeinn »nb« (Elfebit tmjn eitere roirtin bir* 
fauft fyan bem ©(öftere bon Slrnfburg ii. malber forngelbid 
jerlidn'r gulbe, bewiftt offe »iii. mergeln ebginä artaeferä of 
beme belbe j>u 33ucfinl)eim — of beme l)of)in beloe fn'nbir 
beme 3une ber Ijerrin bon Styjelc — etyn ftuefe mit ben wu 
bin obene an fceä @loftir$ bnbe fto?it mit ct>me enbe of f)ern 
.£>einriä) £efftn vxnjfcäjin — jitfdnn bern 2llbrea)te t>on San* 
gete bnb ben tton Slrnfburg — jufdn'n l)ern ,§einriä) «£>efftn 
rmb ben £errin fcon SStyjete — jufd)in ben I)utfa)in berrin 
rmb ben »on 2lrnfburg — an ber Seltene be$ beufa^in ber* 
gtö obene an fyern 3of)an 6a>ibtn rmbe juf)it mit ebme enbe 
of beg fbibelriö lant bon Slrnfburg — of bem selbe baj .fi$ 
gebeijin — obewenbig beö burin jufcfyin ben son SIrnfburg 
rmb fyern 3of)anne fcon Dfacfinberg. — 3^wflcn: 2Br/gant 
SGBife bnbe 3oI)an ©elin, ^a^effenin $u 2Jh?n$enberg , SÖigant 
bon Saitgifforf, 9tule$in ftn fon rmbe 6min , föeffenin au 
©ambao) u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVHI, in die s. Lamperti episc. et mart. 
(2fllt Siegel fcer StoM 2Jtin$eufrerg.) 

Nr. 682. 

1338 (18. Oft.) «Mit ft, ba$ ifi tfunje, $ern$artftu» 
fer$ fon *>on ©ucfintyeim, rmbe gba, mint clia>e mirtin rnr* 
fauft tyan beme (Sloftere bon Slrnfburg i. malbir forngelbiö 
ierli^et gulbe, beroiftt offe ib. morgin artafert* of ben beibin 
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ju (bambaty, ttnb flnt gelegin an bifm (rebin, mit namin 
beme treibe &U!~dn'n beme Dorf »nbe 8adj molin — offe 
@ambea?ir ba<$ tnbercenbig jhmaedjine 3ttunpate — offe beme 
selbe gen Obim £ergeren ~ gen ber *ßafftn Ijecfin in* 
betoenbig 9tycla$ SRinfele — mbercenbig German falbere — 
t>on beme ftenbela of ben obtr «£>ergcm>eg. — 3 eu 9*n: 
tt>in *nbe 9lule$in Sätyganbte fon fcon Sangiftorf, 6a)effenin 
ju ©ambaa), SQBpgant 2ßife »nbe 3of)an ©tyltn, @<$effenin 
31t fDtynjenbetg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXVIII, in die s. Lucac evang. 
(2Rit Siegel Der «Stobt 2Rtnjenberg.h 

Nr. 683. 

1889 (22. 9ttär$.) Ego Eberhardus dictus Lewe miles 
in Steynford recognosco , quod monasterio in Arnisburg dedi 
super curia mea in Berstad pensionem dimidiae marcae 
den., ut in anniversario obitus quondam conthoralis meae 
Lysae devota commemoratio habeatur. 

Dal. a. d. M.CCC.XXXIX, ii. fer. prox. p. fest, palmar. 
(3Hit Siegel be« «ulfleOer«.) 

Nr. 684. 

1839 (SRarj.) Ego Nycolaus aurifaber et Elisabeth 
conjuges, cives wetflar., recognoseimus , quod solvere de- 
bemus monasterio in Arnsburg v. solidos col. den. annui 
redditus ex domo nostra infra Wetflariam in foro ferri 
sita , domui novae et domui dicta zu me Swan intermedia. — 
Testes: Ebirhardus Rode et Marklo junior, scabini wetflar. 
et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIX, mense marcio. 

(3JM Siegel ber Stabt SSBefclar.) 

Nr. 685. 

1889 (Slptil.) Noverint universi, quod ego Cyna, re- 
licta quondam Heinrici dicti Gebundein, civis wetflar., ven- 
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di di Luchardi de Gyszcn, beginae, meae concivi, domum 
meam infra muros wetflaricnses silam ex opposito domus 
dictae Luchardis quam inbabilat,*) de qua dicta Luchardis 
solvere tenetur Gudae , relictae quondam Hartmanni de Her- 
lisheim, scabini welflar., i. fertonem den, et monasterio in 
Aldinburg i, fertonem den. nomine^ census annuatim. — 
Testes: Hermannus Reye, Marklo junior, scabini wetflar. 
et q. pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.XXXIX, mense aprili. 

mit Steflel ber 6taW SBefclar.) 

Nr. 686. 

1340 (13. SDRatfl.) Noverint universi, quod ego Ber- 
toldus dictus Swane, scultetus in Rospach superiori, et 
Lyebemudis mea legitima, egoque Betha soror ejus, una 
cum meis liberis, videlicet Henrico, Bertoldo, 3felhildi et 
Yrmengardi, ac una cum eorundem viris, videlicet Wykero 
et Henrico , vendidimus annuam pensionem et reditus ii. mar- 
carum den. monasterio Arnisburg, super certis bonis, vi- 
delicet vi. jugeribus pratorum sitis in campis Rospach 
vulgariter in der hindirn horwc , quae colit Wolframus, gener 
dictae der Scheden — super duobus pratis sitis in duabus 
particulis vulgariter zu hindirn dreyse et iii. jugeribus nun- 
cupatur der Kysse in campis Strasheim prope pontem 
situalis, ac uno horto vulgariter der Kyrsgarte diclo sito in 
villa Rospach inferiori, quae colit Demudis Bynginhei- 
meren ibidem. — Testibus: Groziohanne et Johanne 
Rulen, scabinis in Frideberg, Petro diclo Flecke, Dytinaro 
dicto Suse et Johanne dicto Brotwol, scabinis in Rospach 

*) SDiefeS #au« »erfauft bte »erg. gndjarbe an bemfelben Xo^e in <&t* 
gcnwart ber nämlichen 3eua,en an gucfjarbe, bie todjter »eil. «TOefce 
i&rer ©efcwefier, <Be ö inc. (£a* Steßel ber ©tabt ©efclar fe&lt.) 
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superiori, Winthero advocato, Rudulfo dicto Hegeheymere 
et Berloldo dicto Glockennere, scabinis in Rospach inferiori. 
Dat. a. d. M.CCC.XL, in crast. b. Gregorii papae. 
(SKit Sieget ber ©tabt griebberg.) 

Nr. 687. 

1340 (27. 9flär$.) S^r 3of)cm fcon 9fa(faume £erre 
ju üflerinburg bcfenntn, xr>x) baj ttrir f)abin einen @a)atyf(tal 
gebunrib $u Slb^rfp aö^ in Dnfme geregte offe be$ doifterä 
Slrnifburg gube, önb batjon geselle nemin al$ »on f$e* 
fer^c gewonliä) iö, ob ij queme, baj ber <5ä)aifjtal abbe 
gtynge, fa infulben tt>x)x feinerletyie fcotberonge f)an ju tyrme 
gube »mme (Stynfe aber geselle, funber fulbe^baj felbe alfe 
lebig frm, al$ 93 for tm$, e ber ftal aber fcfjefererje ba cffe 
mürbe, al bty tt>r)le abir ©tat onb fä)efer^e ba t>ffe 9$, fa 
fal man onö onfe geselle tmb retl) birtton gebin gliä)ir ir»ty$ 
alfe bib fyere. 

©. n. (£tyr. geb. ra.rcc.rl, ben nefjft. 9ftatynbagi$ n. 0. 
*raun>in bage f. Wlaxrjtn in ber »affin. 

i.mt ©iegel be$ «uefteOcrd.) 

Nr. 688. 

1340 (25. 3uli.) Ego Lutzo dictus Nyez de Bergen 
rccognosco, quod monasterio in Arnsburg dedi pro remedio 
animae meae censum vii. den. in terminis villae Seckebach 
situm, quorum vi. dictus Fullegrabe de dimidietate curiae 
suae, quam inhabitat, et i. den. Conradus de Esscheburnen 
carnifex de dimidio jugere vinearum porrigenl annuatim, 
necnon redditus iii. octal. siliginis de agris in terminis prae- 
dictae villae per Hehvicum de Vechinheim dictis religiosis 
praesentanda. Quorum videlicet agrorum sitorum in campo 
versus Bergen — ober dem Rosindregere by der hohin 
strazen — geyn der gyriswarten — by dem moten wege 
geyn Velwile — ober Seckebacher moien weg — of dy 
velwiler strazen geyn Frankinvort — in campo versus 
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Ryder en — geyn Ryderen. — Testes: . . . plebanus in 
Bergen, Emecho capellanus suus, Joh. de Hegene der Cap- 
pilherre, Dylmannus mües de Doruelden, Gerlacus scultetus 
dictus Omele , Heylmannus Clodere , Heynzo Rumpenheimere, 
Heylo Gebewalten et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XL, in die b. Jacobi apost. 
(3JM Sieget be* Peban in Sergen u. JRitter« Dtfman »on SDowelben.) 



18*0 (3. $lug.) 3* ©erntete, »or matt* f)ern 9tya?arti* 
fon »on SRuföinf^m beme got gnabe, befennin, baj 3$ 
t>irfouft tyan mnme mt. punt gellere bcm ©lodere ju Statt* 
bürg epnen ttirbung gelbij gelegin $u ©ribele, öjfe »iL 
morgin lanbiS &nb i. morgin wifen, bty typmunb 33rotfa>ilbi$ 
üon mir *>nb mtynen ganerbin btyfefcin fyat, t>nb waj 3$ mc 
befirunge fyattt abir recfetiö an et>rae anbercn trirbunge, bcr 
oua) gelegin ift fcf beme feibin gube, ben 2lgne6 mtyn Wirtin 
ber got genebig fy, ben feibin geifUia)en luben fyatte gefaft 
fcffe ir iarge^be i>or ire feie, »ttb ben ju lofene mit iit. pun* 
ben pennigen,.tmb fefcin en |U bürgen fcor werefcljaf »nb m^nen 
fon, ber noaj tmbtr ftynen iaren ift, fjem 2Bernl)eren »on 
SJhifcfyinfyem mtjnen feberen, £ern ßonraben tton 9)hifc^in* 
$eim, ber ba tt>oneit $u SBirflar, 3)tyberia)in fynen brubir mibe 
9Üa)arten im;nen brubir. — 3?ugen ; <$erl;arb ber perrere 
au Sretyfe bnb £enrio) fon gefclle, (Eonrab Steift, £enrid> 
2)ubil, 3oty. »on £ergeren u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XL , in jnvent. s. Stcphani prothomart. 
(2Hit ©ieget be« 51ue|lefler3 iiub ber »org. Sürßen.) 



1340 (29. 5lug.) aOBhr ©obefrib fjerre gu (Sppinftein 
»nb ßorette »näer eli$e Wirten befennen tm$, bo$ wir l)an 
furfauft bem Gloftere gu «rnöpurg tmfern walt, ber ba iffc 
gelegen bi bem borf $u Obratf&ufin tmb fyebji bag eögen 
in b« pfarre Stymmerfbufy el mit allem bem, bagbar^u 




Nr. 689. 



Nr. 690. 
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gebort, ane alleine bie rolcfen bie Dar inne gelegin ftnt, bie 
befjalben mir tm$ atte^ne, »m Irrr. marg Pfennige.*) — 
3eugen: $)ilman fcon $)orfelben, ©e^olt t>on (Srlebaa), 
rittcre, (Sraft t»on Dorenberg ein wepenere, Swifer r>on «£>ar* 
paa) tmb 3of)an fa^ultfjetyse ju Dbratffyuftn. 

©. n. £f)x. geb. m.ccc.rl, an f. 3o$anätage 33apt. in 
ber üttejfe al6 er entt)oubt wart. 

(£a« Siegel ©ottfrieb« fehlt, ba« feiner (Bemakln tyängt an.) 

Nr. 691. 

1340 (7. 2)ec.) Nos Rychardus armiger dictus de Dreyse 
et Jutta conjuges recognoscimus , quod vendidimus monas- 
terio in Arnsburg redditus dimidiae marcae pro vii. marcis 
coL den. de vii. jugeribus agrorum et i. jugere pratorum 
in Gridele sitis, quaeLypele, relicta quondam Broschildis, 
colit. — Testes: Gerhardus plebanus in Dreyse, Conradus 
de Birklar miles, Conradus dictus Roist et Henricus dictus 
Dubil et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XL, in crast. b. Nycolai episc. etconf. 
(mt Siegel beö 2tu«jre0er« unb feine« SD&eim« SBern^er o. üJiufcr)en$eim 

in grünem SBadtfe.) 

•) 1343 (4. 5tug.) getrottet ba« Jtlofter Soretten oon dpOMtjtein, ©ittroe 
©ottfrieb« p. (£., biefen SBatb binnen 6 3abren wieber aurficffaufen 
ju bfirfen, nacr) beren Ablauf foldje« SJledjt aber nid)t met)r ftatt* 
baft fetjn fofl, wo$u ftdj btefelbe am 23. Äug. aucf) feierlicr) »er» 
pfltcptet. (9Hit Siegel geretten« in grünem Söadjfe.) 

1371 (18. 2Rärj) wrfpredjcn (Sbert)arb P. (fppfrein, ber (£nfel 
goretten« borg., nnb feine ©em. 5lgne«, au« jener drlaubnijs be« 
Älofrerö feine 5lnfprüer)e met)r machen §u wollen, ba bfe ßeit be« 
SBieberfauf« längfr oerlaufen. (2Hit Siegel ber fluäftefler.) 

1371 (18. Sfödrj) Perlten biefelben nocf) befonberfl auf alle 9ln* 
fpraerje unb Jpinberfal ju bem Älofter. — 3 * w g e n : 3ot)an iKoridt) pljerrer 
^u Stepnrjeim, $artmub oon $elbirf &eim , ölitter, bnfer Ämptman, 
©iebericr) ©urgermepfter, Hartman Snpber, fcr)effin ju Stepnbeim, 
#einricr) onfer jingraffe ba felbe«, #eple fcfcbe oon 9tbrad)ti«r)ufen, 
(Slawe« oon 2nmmerfpo$el, filjeffin u. a. m. fSDa« Siegel (Iber* 
r)arb« fet)!t, ba« feiner ©emabjtn u. ba« ber St. Stein&eim Rängen an.) 



Digitized by Google 



438 



1340. 



Nr. 692. 

1340 (19. JDec.) 3ä) $ultn>in ein SBepener gen. t>on 
©urfarbiffele befennen, ba$ ia) t>mme alle anfyraa)e, btt iä) 
gehabet i)an au bem Gloftire ju Slrnfturg, mit namen tmtme 
ben£ap, ber gelegen ift ju 9Ua)ulfftra)en rmbir berfircfyen, 
ber beä erbaren rittcr$ fyern Stören n>aä be$ gob gebenfe, 
rmb t>mme b» roifen, bt? man fyeijit bty ©teinwife rmb fcmme 
folia) gub, als id? ben *org. i)erren $u fpraa; »or $ern 3)ampmen 
tuen »on 2Ruffinbeim einte ritterS be$ gob gebenfe, ba$ ta) 
bar fein retf) f)an gefjabit »nb fterjiljin bar uf guiliäV .*) — 
3eugen: (Smmcricfre ein 2>ea)en, ÜEBifer ein (Eanon. beö 
Stiftet ju Söeci)e, SÖiganb SÄefceler, ^arUung fa)effcn 311 
Stiege rmb 3of;an (Sintgraue ein burger ba felbiä u. a. m. 
Dat. a. d. M.CCC.XL, fer. iii. prox. a. Thomae apost. 
(SWii Siegel 2Saltfcer« ». ginben, fcanonifer« be« 6tift« «u gi<$, unb 

ffiitierö Sibefinb gen. u. 2^cc^t»frcn, ber föatmänner obg. @a$e, 

in grünem Sßadjfe.) 

*) 1347(7. Oer.) beurfunben „3of>an »nb ©ern&arb, ©rebenju Solmjje, 
fcenridj Äreia. eön Stüter, ©erlac$ 2Ror ber albe uon gune, ber 
junge ©erlaet), German uon Söertborf, 3ot)an uon gune, Diberict) 
öon öuaVnource, SBepeliuge," eine 3Rid)tunge iwifc^eu bem tflojfer 
unb fciltttln uou SGBertborf, ben man nennet oon ©urfarbisfelbe, 
ffiepelinge, über bie obgen. ©üter, r)tnfid>tlict) bereit teuerer auf 
alle gorberung an (Srjteree »erbtet. (ÜRtt Siegel ©raf 3or)ann« 
&on Boimi, ba0 Siegel sßern^arbö fe&lt.) 

1358 (81. 2Kär$) befennt fciltroin oen SBertborf gen. ucn 23urg- 
farbisfelbe für fid) unb feinen uerft. ©ruber gleid)f<tll$, baj) er ge* 
fünet fet) um alle 5lnfpracr)e an baö Älcfrer ebne 2lrgeli|t alfo be* 
fdjeibinlitr) „toyt »n$ bie fiere mit ber fruntfdjaft abir ber fünfte 
mit beme SHecfyten &et§int blibin." — 3 eu Ä en: gnberidj 3tibeftt 
9tittir, (£laufi ucn Q. ingilnbufin , ffienc^ele wn gangiftein, wepenere, 
vciniid) t>on gangiftorf tmbe SDt>berirf> uon ber Äratven, fc^eff in $a 
©runenberg u. a. m. (Ü)iit 6iegci beS QludfteQerö unb SBeru^erd 
u. ^ir^inl^en SBepener«, ba« Siegel 3o&anS ÜRibefel, JRitter«, beibe 
lefrtere Slmptleute 31t ^o^inburg, fel?lt.) 
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Nr. 693. 

1341 (1. gebr.) Jhmt. ft, baj irt Slnftelm öon bem 
Sangenfyatyn br; £uftirffyeim, ber SBurgmanne Fnecfrt ju gribe* 
berg, »irfauft f)an bem (Sloftere ju Slrnefburg i. marg gelbiä 
icrli^er gulbe offe t»ierbefyalben morgen Söffen onb to. morgen 
artatfirö, gelegen in ber Xermenunge be$ felben 3)orftö jume 
£angent)av;n. 2)tye 2Bifen (int gelegen etyne in ber S)um* 
melbaa), bty anbere an ber fiat bty ba ^e^it in bem Sefyene, 
bt? Dritte an bem (Spperobbe an erjme falben morgene, ben 
ia) faufte »m £etynrid)en minen brober, btye io. morgen aifirS 
fmt gelegen, iii. morgen an ermte fturfe, baa ba §etyffet of 
bem roilben ftutfe onb fxojit of bty bäume, tmb i. morgen 
ba btf *) — 3 e u g en : (Sbirfyart falber e^n ebilfnea)t tmb amit* 
man in bem geriete jume Sangenfyatyn, Dtubeger ber gerrere, 
(Eonrab SBngerman ernt ^e^mburge, SÖtntfyer »omme $atyn, 
2Ubredf>t Sffienere, grifco, 23ertolb (Schiefe, (Sonrab ^aufman, 
3ol)an £obeman, 3of)an fcon (Sffebac^ , (Sonrab ßoefenere, 
9tya)ele, So&e oon Söabinrabe, ^epnrict) ty bem burnen önb 
£enflo »nber bem berge, (Sonrab önb ©ernant be$ fcorg. 
2lnfl)elnu$ brobere, ©Reffen onb ^ufgeno^en beö geriete 
$u bem Sanginfyarnt. 

Dat. a. d. M.CCC.XLI, in vig. purificationis virg. glor. 
(EM 6tegel beö fcorg. ßberijarb falber.) 

*) 1345 »erleifyt bic »org. ©fiter in ber Xermineij beS SDorfcö gume 
Sangen&ene, Stuber 3o^aun öon gwnbenftrub, SReifrer beS 2lrn«b. 
$ofeö griebberg, au ©ertljutb Drbecfcer t>nb tfattyerine feine 
£>au$frau, bie iodjter beö obg. Mnfelm »ou ßangenbaön, auf 3 %af)Tt, 
alle 3afyr um 13 Sd)iu\ Pfennige. (Tlit Siegel ßuno'ö $irban.) 

1350 (11. 5lug.) befennen bie öorg. (Seeleute iu ©egenroart 
SBernerä Äudjen&epmerS be$ alten Pfarrers, föeiufjarbö be3 «Pfarrer« 
ju ftlaqnfrab, ©ilbradjtö Jörnen if?red Steffen uub <ßeter« beö Slrnöb. 
ÄnecfjteS, öor ben 3fleifrer 3°^»" in &ofe $u griebberg, in 
©eifern fttt)bebra$t3 i^reö Pfarrers, ba§ pe fdjulbfg fetyen, bem 
Älofter jä&rli$ bie »org. 13 e^iüinge ju geben. (ORtt ©tegel be« 
mg. $ribebra$t$.) 
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Nr- 694 

1341 (14. gebr.) 2öir fufter £emut flufenern au 2Ku* 
fd)infKim rmb 3ubitf> irnjne K^ftelc befennen, ba$ wir alle 
bie fä)afe bie n>ir ifcunb fjan aber »mmcr me gewinnen mo* 
gen, gegebin fyan ju e^ner alraufen t>or xmfe fete tmb aüir 
tmftr altforbern beme (Slojtere ui Slrnfpurg. 

Dat. a. d. M.CCC.XLI, Valentini mart. 
(SKit 6iegel gtitterö ffiernfcr »on 2RuföenI>etm u. Geitrab« Pfarrer« baf. 

in grünem SBadrfe.) 

Nr. 695. 

1841 (23. Sunt.) 2öir ber €a)ultf>. fcbefjin tmb ber 
rat ju gribeberg befennen, baj t>or r»n$ geßanben fyanb 3c* 
$an SRule *nb (Slfe ftn eitere Birten rmfe burgern rmb $an 
.befant, ba$ fte l)an ttirfauft bem ge^ftliä) tyem So^anne t>on 
fiinbenffrut ü. merge rmjefen in O efrebit Kiefen gelegen, 
i. tnorge gelegen ty ber 3ungen n^efen »nbir bem £etfe* 
burnen, (S^n tyalb morge liget an £ern (S^gilö triefen r>on 
©ambaä) rmb ftojit an baj feit gen ben r^etgart^en, etyn $alb 
ntorge anbirfotty be$ wegtS gen bem 6ee rmb flojit r>f btye 
gemeine. Slud) f)at §er 3of)an befant, baj f)t b$e triefen 
gefauft f)abe ju ber Capellen $u ©runenberg gelegen in ber 
Slrnifpurger $ar>e, b^e in f. (Slfebetty ere gettM^it ifr, alfo 
wer ber (Sapellen c^n rector ijt rmb fye Dfftciert, baj ber 
b^e gefeit in nu$$e fyan fal. 

Dat. a. d. M.CCC.XLI, in vig. nativ. b. Johannis bapt. 
CSWit @icgei ber SatffieHer.) 

Nr. 696. 

1341 (23. 2lug.) Noverint , quod ego Gerdnidis, quon- 
dam famula Lud. de tfatzfelt, monachi in Arnsburg, residens 
in villa Gozfeldin, in remissionem omnium peccaminum 
meorum contuli dictis religiosis omnia bona mea, eligens 
apud ipsos ecclesiasticam sepulturam. — Testes: Ecke- 
hardus vicarius ecclesiae in Gozfeldin, Eckehardus de Er- 
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fershusen, Sybado de Sarnowe, armigeri, Her. Kerinbechere, 
Conradus campanarius et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XLI, x. kal. septembris. 
(mt eiegel #einricl)3 t» cn ©arnowe, Pfarrer« ber Äirdje in £>rei)$&adj 
unb £artmub »on fcaefen SBappner*, lefetereö in grünem 2Badjfe.) 

Nr. 697. - 

1341 (26. Oft.) Ego Lyntza dicta de Reinhartishan 
monialis, opidana in Gronenberg, recognosco, quod ob sa- 
lutem animae meae ac parentum meorum contuli monasterio 
in Arnspurg omnia bona mea propria seu mobilia, quae ab 
ipsis reeepi in locato pro dimidia libra cerae. — Testes: 
Frideberthus de Sassen, Heinklo de Langistorf, scabini, 
Ditwinus de Frideberg gener Friderici jamdicti, civis in 
Grunenberg, Henricus de Ganwilshusen in curia dictorum 
dominorum ibidem et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XLI, fer. vi. prox. a. fest. b. Symonis 
et Judae apost. 

(2JM Siegel ber ©tabt ©rünberg.) 

Nr. 698. 

• 

1341 (Dft.) Noverint universi , quod ego Gerdradis de 
Stochusen begina , civis wetflar., locavi Henrico dicto Lepper 
sutori, Wyndrudi conjugibus, sororio et sorori meis, civibus 
wetflar., totam meam meliorationem agrorum in campis wet- 
flariensibus sitorum extra portas novae civitatis, ubi 
exitur versus Dalheim, videlicet unius agri siti prope agrum 
. . . dictae der Nodingen , et alterius agri siti prope agrum 
Hermanni Äfonetarii pro dimidio maldro siliginis. Item lo- 
cavi supradictis totam meam meliorationem vinearam, po- 
meriorum, agrorum seu nemorum sitorum in villa Stochu- 
sen pro i. maldro siliginis. — Testes: Gerbertus Vdonis 
et Ebirhardus Rode, scabini wetflar. et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XLI, mense octobri. 

(SM 6i*ßd ber 6tabt SBefclar.) 
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Nr. 699. 

18J2 (3an.) 3$ «&einfil 6peä)t, burger ju SBetflar, 
erfennen mi$, ba$ ia) bon gefyengniffe Sufcen, Solana t>nb 
$fyigen mtyner fynbere ^erfouft f)an «£>einfelc Sepper bem 
fä)utt>oä)ten , SSfynbrube ftnet elta)en nnrten, mtynen mtybebur* 
gern, ein tyalb malbir forngelbeä t?nb ein trierteil fjabirgelbeä, 
baj iä) tyatte ju 9Ufd)obiffirä)en tmb ba$ ba ßilbet Stein* 
berger t>on Sune. — 3*ugen: 9flarfele ber 3unge »nb gri* 
bebraä)t Steige, febeffin $u SBetflar. 

Dat. a. d. M.CCC.XLH, mense januario. 

(SWit Siegel ber 6tabt SBefclar.) 

Nr. 700. 

1342 (2. Slpril.) 2Bir hinter bon ftorbaa) Mb Sta? 
tf)erine min (SUc^e frauroe befennen bnS, ba$ ttrir tterfauft 
tyan $einriä) bon jhmfjen r. aä)tel forngulbe, bty belegen jht 
bf l. morgen aeferö $u jtMlienfreben btf 2Bonnetfen, bty 
Sotyan bon föorbaa), be$ alben ©erla^eö fon »on SRorbaa), 
ifcunt in f)at, ba$ fyat ber »org. £einriay ihmljen »fgegeben 
@ljebet fmer mebe ». achtel ber felben gulbe tmb tyat auä) 
»fgegeben an ben altar au(Eref)enbelb f. SRiclauö bty an* 
bere t>. achtel, bnb ftnb bie bnbirpanbe belegen — bty f$ul* 
Reifen — jtojen bf bie Sluge — »f ben raulenmeg — *>f 
betienburg — $u @tfenmar$ feile — bor ben Sotten — b$ 
ber SBlaäleitern — an beme Sißonnerfer n>ege — »f ba$ bir 
3)eberia>e$ — |U SRorburn — an bem fraroeber pabe — bnben 
an fron 9tobe — - bf bem föofiorfer toege — an bem fyolen 
tt>ege — an ber ^oljin ftraßen — bt) folburn — bty Fintel* 
rit — bt) JRupra^tjtucfe — in bem Sierä)en grunbc — gen 
933a(t>enbua)en bf bi prägen — obir bem franfinforbet 
tt>eg — anbirftt ber £ujenfurter baa>.*) — 3*ugen: 3o* 

•) 1357 (19. %\>xil) berennt SBtntcr von üioxbafy, bajj er bie »org. 5 
Sittel tforngülte, weldEje ber »org. Äunen&an bem SUtare ©t. 911* 
folau« in ber $farrf(rd?e 311 Äreijenfelt gegeben, lebig fcabe gelaflen 
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fjcm 6ä)ultyeife, Sacob in bem luäje tmb %fycjit Supertefä)e 

Dat. a. d. M.CCC.XLII, domin. iit p. fest, paschae. 
(2>a3 ©iegel ©ilbradM t>on DiorbaA, Zitters bon ©taben, bcö HuöfieHer* 

«Reffe«, W nmMrt an.) 

< Nr. 701. ■". • • > • • 

1842 (4. StyrilO 2Bir §arrmann tmb Stytoin gebro* 
bere, 6one etfroanne groaSofyannig , tmb 3bc tmb Sttefce tmfe 
ttrirten, burger $u gribeberg, befennen, ba$ nur 2ant* 
ftbelme rechte »m ba$ (Stoßet au Slrnefburg att>o fletyffö irren 
tmb er;n £uö baran tmbet ben alDen fletyffd&irren tmt e^nen 
Qtynttenere tmflebiä ierltc^en (&?n$ l)an in^angen tmb fefcen 
en bar r>ore $u tmbetpanbe etyne fyalbe marg gclbiö of bem 
§u$, baj ba üget sfroenbig SRen^ir porten. — 3*u* 
gen: £enflo (Sngil, §einriä) 33erne, 3of>an 9hüe, f$ef* 
fenen ju gribeberg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLII, in die b. Ambrosii episc. 
(«Kit Siege* Der Stabt griebberg.) 

ewfglid) 311 fallen unb 311 reiben äwifdjen 3Äaria Himmelfahrt unb 
Geburt. 

1396 (3. 3uti) öerfaufen £einrid) Äletingebang *J>aftor berÄird^e 
$u Gretyenfelb, 3o$an Sagenden Bltarijte beö ttltarö St. 9löcla$ 
bafelbft, £elnfce dxpt oon ©reben&en, (Eonfee «Kölner von ßretjen* 
felb 23aumeifter unb Sorraunb berfetben tfircfye, bic ©Höffen unb 
ffiemetnbe $u (Sre^enfelb unb bie ^farrleute gemeinltd) bte »erg. 
(Butte, ba ftc i&nen entlegen tji, bem Älojier um 25 ©ulben. — 
3eugen: &eünfce Sjingrebe |H tereöenfelb, griefe SBepbeltd^e Sdjul* 
tbei&e bafelbfi, &an8 Sirocfeman, SBijil ©ejjer, &eönfee 9tobe »on 
dlbenjjfmfen, Sdjeffene auch ba fetbid u. a. m. (üJiit Riegel £>ein* 
rid;3 Pfarrer«, 3»^annd Stltarifren öorg., (itbradjtö tum gtfäburne 
«Ritters unb Sung&er 3ol)annö fööeteftl (gbelfnedjtS.) 

1396 (31. 5tug.) betätigt Sodann Stbt jugulba, als ge&nS&err 
ber Äircfce unb beö %ltaxi ju (Erafnfelb btefen Berfauf. (Wlit Siegel.) 

1396 (1. Oft.) ©leidje ©eftätiguug ßber^arbs t>mt' moxbafy 
(fcbelfnedjts. (mit eieget.) 

m. »ertin, »rn«b. Urf.=*ud>. 30 
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Nr. 702. 

18412 (22. Slpril.) 3* ftule 2Bintf)er, ein bürget ju 
93utfpad) befennen ; baj i$ otrfauft tyan bem cloftete $u 2lrnf* 
purg eime marc gelbeö t>ff im?ner tr-tyfm *ßalgunfe om 
rii. marg. — 3 eu 9 en: ©wrat (Sefcpant rieter , granje »on 
©unfe, (Srroin cingreoe, 3o$cm ftn fon, £entiä) 9tya;e onbe 
£enria) oon @onfe. 

@. n. (5f)r. geb. m.rcc.rlH, off bem manbag vor f. ®v 
orgen bage. 

(SWIt ©ießcl bet ©labt Sid>.) 

Nr. 703. 

1843 (10. 3Rai.) $a$ Softer Arnsburg fließt eine 
graternität mit bem 2lbt SÖBil^elm unb bem (Sonoeni be$ ©t. 
Slntoniterflofterö ju 9ftom. 

Dat. a. d. jV1.CCC.XLII, die x. maii. 

(mt Sieget be« 2ll)t« bed Hntoniterflofta«.) 

Nr. 704. 

1842 (8. Suti.) SB« $f)ütpö »on galfenftein fjene au 
ÜDtinfcenberg bon font, baj tt>ir om bienft ben onö fyant ge* 
tan onfen lieben getrtoen Hartman onb £)ttnrin gebrobbere, 
efcroan ©roifj 3of). fune oon gribbeberg, fyan wir geeigent 
en bie falben I>ube jtu Dbernftra^eim, bic tum onä ju 
lefyen ging. 

©. n. @f)r. geb. m.rrcrlii, off f. Äojianä bag onb fmre 
gcfelfcbaff ber f), merteler. 

(9Ktt eicßd be« Stiiöfteflerö.) 

Nr. 705. 

1842 (10. 3nü.) Ego Wcrnherus armiger residens in 
Dreyse , filius quondam Rychardi militis de M u s c h i n h e y m, 
neenon Hettha contoralis mea profitemur, quod de curia 
nostra in dicta villa sita, quam inhabitamus, minorem deci- 
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mam infhrmario monasterii in Arnesburg tenebimur annis 
singulis praesentare. — Testes: Gerhardus plebanus ibidem 
et Conradus Rost et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCG.XLII, fer. iv. prox. a. fest. Margarethae 
virg. et mart. 

(Kit eie 9 ei be* 2tu*frefl<r8.) 

Nr. 706. 

1342 (24. 2lug.) Noverint universi, quod cum inter 
monasterium in Arnesburg et Wernherum de Muschenheim, 
milites , suosque cohaeredes , super decimis novalium in par- 
rochia Muschenheiin sitis, quaestio verteretur, in me 
Waltherum de Lundorf, canonicum ecclesiae Lyechen. ac 
pastorem ecclesiae in Obernhaben, tanquam in arbitrum ab 
eisdem partibus fuit compromissum , ego causae meritis in- 
spectis ac prudentum virorum, videlicet capituli in Fride- 
berg ac magistri Hermanni de Lyntheira et Craftonis Scha- 
ben, canonici ecclesiae wetflar. , iurisperitorum , necnon 
Johannis de Beldirsheim et Johannis Schaden, militum, usus 
consilio, deffinivi, quod omnes decimae novalium ad pasto- 
riam sive ad monasterium cujus pastoria est, debet cedere. 
— Testes: Franko praepositus in Elwenstat et Wikerus 
canonicus ecclesiae Lyechen., judex causarum monasterii 
praedicti. 

Dat. a. d. M.CCC.XLDl , in die b. Bartholomaei apost. 
(TO Siegel fce$ Stitfjtefler« unb fcer 3cugcn in grünem ffiadjfe.) 

Cut : ■/ . < » v 

Nr, 707. 

1348 (13. 3cm.) «EBir Dfftcial ber *ßrabefti§e au f. 
Bartolomen* grcmcfenfurty befemten, baa £einrtcfc 2r#< 
bechere ge^eijin tmbe ©rrfttburg fln elid)c roirtin begef)tn f)an 
fcor tmö, in be$, alfe fte burger ju grancfenfurt tt>arin, bas 
fte bemc ßlojtere au Slrncfburg ern Srjbe tmbe aHia baa fte 

30 * 
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fjattm onb »mmer rac geroinnen in beme borf $u $ifd)off* 
$eim gegebht burd) gotl).*) 

®. n. (Si)r. geb. m.rcc.rliif, am a^e^ffteu bagf. 

(2JM etegel beS HuSfieHerdO 

Nr. 708. 

1843 (13. 9Kai.) Jhtnt fo, baj i# Rappele oon9te$ht* 
bunten tmb 5ftefce oon ©leiffett min elia> ttrirten, $u 2)u* 
renljeim gefejjin, £er Hartman etyn prtjicr, (Sonrab tmb 
©erntet, Sone min ftapptUn »org., oerFauft t)an bemßfo* 
flcrc ju Qlrncfburg ii. malbir forngelbiö ierli^er gulbe, be* 
rotfet of ben onberpanben i)crno(fy gefcribcn — of ben »elben 
ju 5lbrin Duren^eim of bcm 9tybrin oelbe — of bem 
Sttittifoelbe — etjne nufe onb t)obcftat, bty $u bifme fe(bin 
gube fyorit, onb i)e*;$et baj gut oirn $>unen gut »on Diant* 
ftat, anbirroeit fo f)an nur audj ?u »nberpanbe gefaft onfen 
I)ob ju SRtyberen 3)urenl)etm of bem Serge getegin, ben 
nur Fauftcn omme «&et)nrid)en ©tyjinberen. — 3 eu 9 cn: 
golFenant oon ©ettinauroe, ©erfyart 6ume, £erburt br; bet 
molen tmb £eonric§ Sttolnncre, ©Reffen, £erman oon <5cU 
bott, ©obefrit oon Stynben, ebele Fnel)te u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLDI, in die s. Servatii episc. 
(SNtt 6iegel ©ttlbradjta gerpe oon ©tetynfort {Ritter«, 9lmttnann3 ju 
Srjngfn^ctm, baö ©leget 3o&an« fficrife oon ßcfoel fe$ft.) 

Nr. 709. 

1343 (25. üttai.) 3$ 9fy$art oon $re»fe eon (Sbü* 
fned;t, fon etttfroanne 9fy$arti$ oon 9Kuffci)int)eim fyniS 

*) 1356 (20. 3uU) geben über biefe ©$encfung $etlo gen. Übe, «Mar* 
auarb gen. 2Beinfd)ruber unb 9ttfoIau$ gen. s -8obe, ©djoffen gu 93i* 
fdjofebetm, einen Sluöfpwdj, worin biefelbe betätigt unb näfyer 
angegeben wirb. 3 eu 8 en: Conrado abbate in Arnsburg, Uenrico 
dicto Schone, Hermauno de Herbern, sacerdotibus, neenon Ku- 
jone de Sudele converso . monachi9 conventualibus ibidem, Jacobo 
dicto Clobelouch seniore et Jacobo ejusdein filio, scabinis in 
Frankenford et a. q. pl. (9Mariat$infrruraent.) 
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9tyttir$, unb^tte min eitere Wirten bun fimt, baa wir t>ir* 
fauft $an etyne §ube lanbiö arttyaftiS aeferis, in ber terme? 
mmge ber jWeigir berfere 9Ruffä) intyeim tmb SÖebere 
gelegin, bem Gloftere 311 5(rnefburg, tmb tfl btye »org. £ube 
gelegin of ben fefben als fjernoa) geferebin fteit. Df SBcbir* 
fdbe getnt 23elbtrfl)eim — ober Dberfyobir weg bty fyern 
2Bernf)ere — an bem SBcberberge — ober ben SBelbirfljeimer 
weg an tyern Gräfte — ben berg of an ben t>on Slmefburg 

— ftojent of ben merfit weg — an bem wartbaumiS ü)riffa)e; 
of 2Äuffa)mf)eimer felbe anberftt ber brutfen — of ber ttyw 
gruben an Spanne »on 3J?erlauwe — of ber Slmefburger 
flraje — amme Drewer felbe an bem parregube; of 2Bebir< 
felbe getyn 33 et ten laufen auftauen f)ern 2Öcrnl)er tmb 2Bem* 
fyere ftneS brobir fon — an ber alboluifwifen — bty (Sbir* 
mare of bem (Srafcfyarte; Df 9ftuffa)inl)eimer felbe in bem 
fira)bobene getyn Sirflar — an ber 3fengruben bty ©ernanbe 
\>on Sttartborf — rmber bem SBirfterre Wege mtber bem retyne 

— ftoaent of bty baa) btj Sotyanne t>on Stterlauwe — Ijtnber 
©ernanbiS june, tmb J)at Semper, min 9tya)arbiö brober, 
alfo »ele an bem felben ftutfe »ngebeilet; Df bem weningen 
felbe ty ber molen — an $ern 2)amme — an bem parregube 
au Dreine — ber lange ftreia). 2ludj befennen wir, bar in 
ber sorg, fyube b. morgen leljin ift t>on ber tyerfa)aft i>on 
galfinftepn, bar getye fefcen wir ben r»org. ©eiftlidjen luben 
to. morgen lanbiö an ber *ßabewifen jtojent an ben £atiia> 
burnen an ©emanbe fcon 9Kartborf au onbirpanbe; aua) be* 
fennen wir me, baa <wo) etwa« (SrbtS in ber £ube ift, baa 
in bty fmerfnibirö fyube fyat gebort, baa *w vxin 9tyo)artt3 
albern of tmä fomen ift, baa auo) gilbet ber f)erfa)aft »on 
galfinftein tmb wir ierlia)e$ bafcon gegeben fyan etm fyafy 
ptyunt olei?$ K. büe bewifen wir of eime wifen , btye unftr 
etygen tmb gelegin ift an ber weipbe an 9ftulen fint von 2Be* 
bere. — 3 engen: SBern^er t>on 2Huffa)inf)eim tmb (Sraft 
tum 33elbirföeim , Dfyttere, 3of)an «Relbencre, 2)eberta) (Stynt* 
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grebe, £enria) wm SBeberc , treffen, Skuttcttt *on ©cbere, 
fÄcbe tyern 3öernl)erld fntty'ti. a, «u 1 • • :; : , r ,* 
Dat. a. d. M.CCC.XUII, Vrbani papa*. ,j; M ^twT 
(ttti 6ifö«I bc« au«fleacr« unt> t>« OMtcr 2Bern$er t>on 3Ruföen$fim 

Nr. 710, ' 




1843 (29. SRai.) 2Öir <8lria) bcr iungc *on £am 
vnb (Sone t>on galfenftein, SRuntyar gefajt Sofyanä r>on gal* 
fenftcin, minö (Jonen sorg, bruberä, rmb $f)üipä r>on gal* 
fenftein, beö iungeften, öttfje* bruberö *nb 6roejter foneö, 
vbir tic «£>crfd)aft von galfenftein rmb Sttinfcenbcrg, feö iar 
«ad> cinanber genbe, befennen, baj nnr ju ben fyetyligen gc* 
fmorn fjan, baj (manne bie r>org. fe$ iar tyfomen ftnt, baj 
wir 3cl)anne toon galfenftein Wegen r>nb *pf)itu>fe, find bru* 
ber* fone, ober bem elbiften ftnen brubere, roeliajer ban tjt, 
ob bie anbern abe gingen t?on bobiö wegen, wiber geben 
füllen bie i>org. $erfa)aft mit allem bem baj bar $u gebort, 
funbir (Sranfbcrg baj fyuö rmb wa$ bar 311 getyorit ju irme 
betylc rmb cc. punfee geller gelbiö iarlidf)e$, rmb baj mir (Jonen 
ttorg. bar 311 gegebin ift öj ben ^erfajaft, rmb futfent alle 
burgmanne, bürgere, amptlube, $f)ornfyubere, 2Bea)tcre rmb 
Vortfyenere irö etybtS gein rm$ (ebig rmb lo6 ftn rmb fccrbaj 
rerbunben ftn 3ofyanne r>on galfcnftein »org. tmb *Pfyilipfe 
fing bruber fonc ober ftme elbiften brubere, bcr ban Ift. ob 
bie anbern abcgingen r>on bobiö wegen. 

©. n. 6$r. geb. m.ccr.rüii, r>f ben nc^ft. IDunrefiag r>or 

ov c* "IVO? 

^mgetien. 

(fflllt 6ie ß et bcr 9Iu*tMer.) 

Nr. 711. : ürmm% 

1343 (22. Slug.) Nos Wernherus dictus Rost miles et 
Gela conjuges protestamur, quod vendidimus monasterio in 
Arnesburg redditus i. librae hall, cedentes de una curia, 
domo, horreo et horto , quae olim fuerunt Rychardi molen- 
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dinarii, et una nrea pracdictis contigua, quae fuit quondam 
dictae der Schelen, in villa Dreyse sitis, pro jriv. lib. hal- 
lensram. — Testet: Conradus fraler mei Werhheri, Jo- 
hannes Reude, Dylo, Heynricus Dyabolus dictus Kursenere 
ac a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIH, in octav. assumpt. virg. glor. 

Nr. 712. , 

1843 (2tug.) Ego Ebirhardus dictus Fynke et Ger- 
drudis conjuges, cives wetflar. , recognoscimus, quodsolvere 
debeinus monasterio in Arnsburg i. solidum col. den. annui 
redditus ex fundo areae nostrae infra Wetflariam in vico 
diclo der Atzelen gasze sitae, dictae der Kvnen hobestad, 
titulo census. — Testes: Gerbertus Vdonis et Marklo ju- 
nior de Nuveren, scabini wetflar., et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCCXLIH, mense augusto. 

(2Rit Siegel ber 6tabt SBefclar.) 

Nr. 713. 

1348 (16. Oft.) Jhmt jt, baa ttir §mr\$ »on gobis 
gnabin, fantgrette ju Reffen lityen ju rec§tU$me ttnjbeme 
reä)tc rmb noa; be$ lanbiä gemonfjetyb (Sbtrfyart £albirö bet?t 
an bem $ef)enben ju Sangtngunfe, *&et?bett>v?ge finer Jttp 
frauroen, burä) betybe tt>iflen ßbirfjartea, #trmang, (5rtt>in$, 
bty beö ^cnben ganerben fln, t>ox Iii marg. gelbtö au lofene. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIII, in die Galli confessoris. 
(2Rit e. be8 2lu$jteller$ in grünem 2Ba$fe, forote ber »orß. ©anerben.) 

Nr. 714. 

1843 (17. Dft.) Sßit W. fcon gaffinftein, tyerre au 
Sflmainberg ber eibifle befennen tmS, ba$ ttir §ern (Smme* 
ridjen, ein 2)ea)m ttnfcrS (Sttftiö au S^eä)en, ober fme (Srben 
obir tt>er fln gut arbeitet, baS f)t f)at ligenbe in beme borf 
ju SMrfelar, mit namen ». §ube lanbiä, gefrtet $an.w 
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aüir bebe, (Sture ober f$«$unge alfo lange biö trtr c. punto 
baüer vergelten, M) f)e rm$ gelungen bat. 

Dat. Liechen, a. d. M.CCC.XLIII, prox. vi. fer. p. 
Galli conf. 

(2JM ©ecretfiegel be« «udflefler«.) 

Nr. 715. 

1344 (31. Sftai.) Nos Petrus, natus quondam magni 
Theod., et Cunegundis conjuges , cives in Grunenberg , re- 
cognoscimus, quod vendidimus bonum nostrum in V ei- 
ern cken ante silvam situm, quod Johannes Lysegang iam 
inhabitat, monasterio in Arnsburg pro xii. marcis denar. 
aquiensium. — Testes: Frydebertus de Sassin, Heinricus 
de Langesdorf, Heinricus Lange, scabini, Conradus dez 
grozsin Dyder , Heinricus in curia arnsburg., Gyso Zecke de 
Schelmenhusin et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIV, fer. ii. prox. p. trinitatem. 
(2R(t eiegel ber 6tabt ©rfinberg.) • 

Nr. 716. 

1844 (um 12. 3ult.) 2Bir (Sune tum galfenjteln grüßen 
bia) 3o§annen ©cfyulttyeifen rmb bie (Steffen p ©uenbaä). 
2Bir tyer/fien ua> baj ir bie Herren *on Slrnfburg fefcet in 
bie feö malber forngelbeS bie fte fauft fjant rmtme SBafmubcn 
Don Dfenba<$ r>m rhriti. marg Wenige r>f »Uber taufe. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIV, circ. fest. Margaretae. 

(Etil Siegel be* StuöfteOerd.) " ^ ^ 

Nr. 717. u :*»a • 

< . . 1844 (27. 3ulL) 3a) £enjeUn @nr,bir rmb £ebbetuig 

eh)$e lube beFennen rmS, ba$ nur »irfauft tyan SBert^oIbc 

gerjeen etyne Jjalbe marg gelbiS ewegir gulbe r»ff rmfer fjuö, 

£af tmb fajuren r>nb roa* bar $u fyorit ane baj baäjfjuö (au 

SutSbaa)). — ßeugen: £erborb $>tuftng, £enr. SÖöfe, 

£enr. gugil lt. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIV, fer. iii. p. diem. b. Jacobi apost. 
(SWit 6icflel ber 6tabt Söufcbadj.) 
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Nr. 71& ' 

1344 (22. 6ept) 3* £einrt$ »on tfatemunb rittir 
tmb ©erbrub jtn eitere Birten irfennen tmS, ba$ mir fyan 
»irfoufft £eifatanne jur t>tx fannen, Jhtnegunbe fttnir eitlen 
Wirten, ©öfribe jur ©ommirröune, £atf>erinen f^nir eitlen 
Wirten, bürgeren ju granfinforb, »njtrn fyab önb fcii. fyube 
2anbiö arcfyafftiö aefirö gelegin in bem 2)orffe $u 9t o j b or f f. *) 

Dat. a. d. M.CCC.XLIV, in crast. b. Matthei apost. et ewang. 
CtMt Siegel ber StuefteHer unb be« Gittere Olubclf »on ©afftaljufen , Der 

»org. GJertrube &ater$.) 

Nr. 719. 

1344 (17. 0CtO Nos Vlricus senior dominus in Hanauwe 
recognoseimus, quod cum fundationis jure ex parentali suc- 
cessione ad nos devoluto , mohasterio Arnesburg nobis intimo 
non solum astringeremur , verum ctiam personas dicti mo~ 
nasterii morando cum eisdem vigiliis, jeiuniis, orationibus 
castigationibus corporalibus ac alfis exercitiis spiritualibus 
ferventius insistere conspiceremus, nos et conthoralem nostram 
bonae memoriae eo rund ein beneßeiorum fieri partieipes af- 
fectantes, de consensu filii nostri Vlrici junioris de Hanauwe, 
iv. jugera vinearum sita superius villae Ost heim, neenon 
iü. quartalia vinearum circa Wunecken sita, inter vincas, 
post obitum Happlonis et ejus uxoris, quae quondam fuerunt 
militis dicti Vurhulzis, ad dictum monasterium pro nunc de- 
volutas , eidem donamus , ita ut omnibus diebus ebdomadario 
summae missae in conventu dicti monasterii de cellario ab- 

*) 3m 3a&* 1358 (18. 3an.) »erfauft ber »ofg. Snfrib jur S&aaner* 
»unne bie borg, ©fiter au Dtofcborf (bei SStnbeden) au bae ßfojier 
um 709 ipfb. fcefler. 3 tlI Ä en; & er ©W*t* jnm Saffinftein cpn 
bicariuö beö Sttyffteö $u f. öarifjolomeae granfinforb, ftennefin 
Itybt, $ewte gnmpc, .fceinridj ffiefieler »on ftrpbeberg, bürgere $u 
granfinforb, tmb ^Jeter »on ßr;e(fye. (9D?it Siegel bed Stnöfieflerd, 
baö Sieget JRein&arM, SDeranß bco SSartljoloniangjtiftee, fowie bad 
be« Offijiafe ber $robfiei> gu ftranffurt fe&lt.) 
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batis ibidem i. 'duale vini minist rabitur , quod in ipso cellario 
datur , ut vulgariter dicitur zu zappen , perpeUüs temporibus 

duratunim. ' , , ' ' . ", . •/>' 

I)at. a. d. M.CCC.XLIV, in vig. b. Lucae ewang. 
(2JiÜ Siegel be$ 2tu$ftefler* unb feine« eobneS.) • 

]Nr. 720. '^Vtt'n 

1&44 (9. 3)cc.) 3$ Slule »on £erltfl)etym tmb *Ber* 
trab nttyn eh>cf)e fyufbraume befennen, ba$ mir üirfauft fyan, 
«Bcrc^olbe gelten, Dfterlinbe el^cften Subin »nb iren erbin 
tyftc tyalbe marg gelbtö fcf tmfeme £ufe tmbe £aueftab Mj 
an ben burnen tmb ber bunte bar ju gen bem mege, für to. 
marg pennege. — 3^U9^n: £erborb wtb, (Srmin etyngrese 

u. a. m. ttr>$n 
Dat. a. d. M.CCC.XLIV, fer. v. a. diem b. Luciae virg. 
mit Sieget ber ©tabt S3u&bad>.) 



Nr. 721. 



im;' ."'in • imoiäüit 



1344 (13. JDec.) 3* fcunrab £ubeler en (Sbetfne^t 
bef ernte mid), baj id) tyon tterFauft bem (frbern fneäte 9lu< 
beger 6mber, burger $u granegenfurt, ©Ifen ftner (Slidjen 
fraumen morgen lanbeS gelegen in ber termime ju 33 
ben fasern »m rr>. puni geller, baj laut 9turt $u led)en vom 
f)ern 93lr. ju #anauw, baj er f)ot eigen gcmaa)t. 

©. n. (Sl)r. geb. m.ccr.rlfo, a. f. Sucien tage b. f). juncfraun>el 
1 (TOtt ©feget Ulrike »on $anan.) " <iHUlü 

Nr. 722. 



r < 



1344 (17. 2>ec.) Notum sit, quod a. d. M.CCC.XLIV, 
wü. die mensis decembris, in stupa curiae inhabitationis 
monasterii in Arnsburg infra muros frankenf. eonstitutus 
Petrus dictus Lincenere, opidanus Geylenhus., in remedium 
animarum omnium suorum praedecessorum et suac, altare 
de novo in dicto monasterio construendum suis sutntibus, 
cum redditibus certis super monasterio in Rudenkeim, 
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» 

super dimidio manso terrae arabilis in terminis villae Ran- 
volt s h u se n , Supern vinea Henrici dicti Godebolt : versus 
Hetz, super, vinea Rudegeri dicti Schrickel in terminis opidi 
Geylnhusen, sufTicientcr dotavit, in honore dei, Mariae 
virginis, b. Nycolai episcopi et omni um san durum conse- 
crandum. Item donavit do mum su am, quam inhabilat, infra muros 
Geylnhusen sitam. — Testibus: domicello Dyetmaro de 
Cassele, Hartmudo diclo de Messele, Hennekino ejus ßlio, 
Hennekino dicto Gartenere, Jacobo fratre suo, Theoderico 
stipendario , Hertwico dicto Mergelere de Byssckovesheim et 
dicto Kyesel ac a. q. pl. 

(9iotartat«tnlTruraeut.) 

Nr. 723. 

(21. £ec.) Offlcialis praepositurae frankenvord. 
proßtemur, quod Wigelo filius quondam Fritzonis dicti Schildere 
et Anna ejus uxor, opidani ibidem, recognoverunt , quod 
xix. sol. den. redditus super domo, quae vulgariter zum 
Rodenschilde dicitur, infra muros frankenfurdenses sita, 
Hennanno Rorici clerico vendidisse , constituentes fidcjussores : 
Nycolaum dicti Wigandi sororium et Cunradum dictum Swap 
fabrum. — Testibus: Reinhardo decano, Heilmanno diclo 
de Moxstat, Henrico de Walinstat vicariis ecclesiae s. Bartho- 
lomaei, Hennekino filio Henselini clerico et Walthero filio 
quondam Waltheri ad Rufum Leonem. .' 

Dat. a. d. M.CCC.XLIV, in die b. Thomae apost. 
• (SWit Siegel beö SluöfieflerS.) ■ 

Nr. 724. 

1843 (3. San.) 3$ $ebir gen. Styntener, burger ju 
<8etylnf)ufen , befen, bafj id) burdr) minrc »nb Sttecfyln miner 
Wirtin felgig fe^Ie l)ettö mitten allij min gub, min fyuS au 
©etylnfyufen gegebin f)cm bem (Sloftere au 2lvn)>urg, mit 
fu(d>ir önbtrföeit, baa ber aj>t ba felbiä ein (Slttt in beme 
SKunftir au Slwfpurg fa( lajin buroin, ben man n>ü>in fal 
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in bie ere ber f). Warten, f. Marien Sflagbalenen , f. •Staifo 
ritten *>nb f. Stycolattnä ttnb fal bem rriberae mit fuliajcr 
gulbe, ba ein prifter ftn nanmge tr>ol t>one getyabin muge, 
ju encr etregin mcffe obir beme feibin ßltir alle tage jü 
fyalbene.*) — 3e ugen: SSfyganb ber $errer ju ©etjlntyufcn, 
93ertolt Ifraroe paftor ju ^rotttnburg , ber ein (£r$riftir ifl 
beö (Saptttlö ju ftoitgen, 3ol)an$ ©amu^er be$ perrerfl $u 
©etylnfyufen gefeUe priftere, 2lnfljer;lm von Äreinfelt, £ertea)in 
»on ifreinfelt ftnSBetir, burger ju <*tylnl)ufen, SBaltyet »ome 
£et)nifc ir pteger ju ©e^lnfyufen, (Sonrab ber Stete 6a)riber 
ba felbiä u. a. m. 

A. d. M.CCC.XLV, fcr. ii. prox. p. circumeis. dorn. 
(2Hit 6. befi Slbt* u. be$ »org. ßrjimejter*, fotiücSlnfdelmö t>en Äraiufelb.) 

*) 1345 (1. 2lprfl) fä^enft ber borg! $eter gen. gtynjenere bem Älejter 
gu feinem unb feiner ©attin SföctyUbe Seelenheil, aDe feine ©ftter, 
bie et nadj <£o(onatrccf>t um 1 $fb. 2Bad)ß jä{jrli(f> wieber erhalten, 
ßeugen: frater Lud. cellerarius monastcrii in Arnsburg, frater 
Guntramus professus cjusdem monasterii, rector curiae in Geiln- 
li ii sen, Didericus de Bleychinbach miles, Reynboldus Spigelberg 
scultetus, Hartmudus von der ecken magister civium, Anselmus 
de Kreyenfelt, Volmarus de Kreyenfelt, scabini, Siffridus in domo 
lapidea, Henricus dictus Mengere clericns, Conradus de Egilsassen 
famulus cellerarü praedicti et a. q. pL (9Hit Siegel SBiganb« 
qjtebanS in ©cöluMen, öertoibö gen. Ära&e $jftor$ in Ärocjin* 
bürg u. Srjpriefter« beö SaDitelö in SRotgowe , be$ {Ritter* £ieberidj 
»on S3le$inbaa>, fo»ie OiennbolbS gen. Spigelberg, edjult&efjjen jis 
©einkaufen.) 

1350 (11. ftebr.)-mad)t ber »org. «Peter 2r>njcnere bem Älofter 
eine gleite Sd>enfnng unb namentlidj 40 Sittel &ornö ja&rli<$er 
Öülte, bie er oon bem <£omment$ur in Dtubinfeim erfauft ^at, fo* 
wie eine ©elbfojulb be« ßlofterd an i&n unb 5 «pfb. $>eu*er, an «ruber 
3o^ann wn9torba& «ßrebigerorben«, übergeben. 3eugen: Wikerua 
canonicus, Dilo dictus de Bettinhusin, Conradus dictus de Sodele, 
vicarii ecclesiae Liechcnsis, Rudulphus notarius domicelli Ph. de 
Faikinstein senioris, Johannes dictus Brufuz et Henricus, magistri 
civium in Geilnhusen. («Kit Siegel bed £>ecand unb m Sdjut* 
meijierfi ber 2Karieufir$e in gtoj.) 
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Nr. 725. 

1345 (8. San.) Ego Rupcrlus armiger dictus de Mer- 
lauwe recognosco, quod de consensu consanguineorum me- 
orum, videlicet Johannis militis, necnon armigeri Eberhardi, 
filiorum quondam Eberhardi et Johannis militum bonae me- 
moriae de Merlauwe , fratrum meorum , pro remedio animae 
meae et parentum meorum, monasterio Arnesburg nomine 
testamenti et elemosinae dono omnia bona mea in vi IIa Bergin 
prope Frank en vor d sita, exceptis vineis meis ibidem sitis 
et bonis ibidem ad me in posterum devolvendis. Et nos 
Johannes miles, necnon Eberhardus armiger de Merlauwe 
praenotati recognoscimus , quod omni juri nostro, quas nos 
et haercdes nostri habere possemus in dictis bonis, per 
patruum nostrum Rupertuin antcdictum ipsi monasterio tra- 
ditis , abrenunciamus.*) 

Dat. a. d. M.CCC.XLV, sabb. prox. p. Epiphaniam dorn. 
(2Hit ©iegel be$ fluöfletterö unb bc8 borg. 3o$anne«, ba* 6. bed oorg. 

Gber&arb fe&lt.) 



•) 1366 (31. Oft.) befennen Gber&arb von Wxlau Bitter, 3utte feine 
«fcauSfrau, öertolb o. Dirlau Gbelfnety, Glfe feine $au$frau, Graft, 
muprad^t, Urne, ©ebrübcr ». Dtobtn&ufin, (Sbelfnecfcte unb ^ebriffe, 
be$ oorg. Otupradjt £>auefrau, bajj fte bem Softer oerfauft l^aben 
eiue fcalbe $ubc ßanbeG $u ©ergen, bie an fte fontnten ift »on 
Jungfrau ©üben einer 9tonne in ©merlen ba$, tyrer 9tyfteln, unb 
bie in bem oon obgen. ßbelfnecfyte URwraty t>. SWirlau an baö Älojier 
gefdjenften ©ute liegt, ßeugen: (f mutete perrer, ftulfce ©erlac&ia 
fdj ii !t beeilt fon etjn fdjult&eije, Gonrab ber iRubolftn fon, ffleiit^arb 
Äelrentan, föeffene $u iöergin u. a. nt. (2Rit Siegel ber forg. 
ßberijarb u. Sertolb ü. Merlau, foune graftä \\ Dlobtn&ufen, bie 
Siegel :)iuprad)tü unb (£uno'4 d. 9tcbtn^uftn fe&Ieu.) 

1366 (13. £er.) be»oflmäd)ttgen Dtupradjt von Dlobin&ufen, »eoener, 
unb ^ebrife feine &auäfrau, unb <£uno öon 9tob(nfyuftn, SBeoener, 
if>ren ©ruber u. ©djwager Graft von 9tobin bufm, tae »erg. ©ut 
bem Älojrer in bem ©erfaßte 51t Sergen aufjulaffen. (SDitt aufge* 
brücften ©. Otuprac&tö u. Guno'ö oorg., fowie Öurgf>art3 »on ön^efetfe, 
Söcopener«, für bie oorg. $ebirfe.) 



Digitized by Google 



456 



1345. 



Nr. 726. 

1343 (3. gebr.) Nos Johannes dictus de Kebele ar- 
nriger et Elysabet conjoges recognoseimus , quod monasterio 
in Arnsburg vendidimus pro x. marcis den. vineam nostram 
silam apud villam Dudilnsheym, contiguam vineae Jo- 
hannis dicti Scheyden ab una parte, neenon Wernheri mi- 
lilis de Muschenheym parte ab altera. 

Dat. a. d. M.CCC.XLV, fer. v. prox. p. purif. b. Ma- 
riac virg. 

mit Siegel beO 5lu3ftcücrä in Qrfiiiem üöo^fc.) 

Nr. 727. 

1313 (19. 8cbr.) 2ßir SBernfyerc ein perrere ju gribe* 
berg, bruber 3of>ut v»on SatTcnf)uf>en emi 5lugufh>ner, bruber 
3of)an tton SUbenburg fcnb $ettti<$ SRafftnfycimcre etyn fcfyef* 
ftn ju grtybeberg befennen, baj nur babty »raren, baj 
brat SBanfcdje felege, ba \)t an ftyme tob betfye lagt) , fajftfye 
Ui retbim felegeretbe bem (Sloftir ju Slrnfburg m. malbir forn 
vnc n>eme geltiä ttnb to. ©enfe gelfriö m\b to. fyuner gclbiö 
eiveger gulre \>f fyme gitbe $u «Jpergirn, vnb t)at bar t»ber 
fine getrufyencer geforn. 

Dat. a. d. M.CCC.XLV, sabb. prox. p. domin. q. cant. 
invoeavit. 

Nr. 728. 

1343 (23. gebr.) 3$ Beitrat fon Dtubbenfe^m emi 
beginc vnb et?n burgern $u s Hiarpurg befennen, baj i$ Ijan 
gegebin mrdj min unb miner muber tmbe aUir t>nfcr albir 

1367 (15. ftebr.) befennen (Sbit&arb »Ott 2J?erlatttt>e, föitter, 
3tttte feine $au6ffau, Öcrtelb öott Üflevlaiitpe, Söeuener, utib (SIfc 
feitte .ftauofrau, bafj fte all ibr Stecht an oer ifynen Don tfjrer 2Jlu&mc, 
einer 3»»flf™» in bem Ätofter Smer(ettbad), anerftcr betten falben 
fcube ju bergen beut Älofter SlrnSbnra. uerfauft fyaben. (ÜKit ©. 
ber ?lttöftelier in griiuem Söac^fe.) 
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feie bem flofHr Slrntfburg allt$ ba^ gut, ba$ i<$ f)an ju 
nib ernte föofborf, t>nbe ben fyalbin fyab 9t ob in 2ÖaI* 
gern gelegin, tmb 311 tantfybelme redete fon en roibber in* 
pfyangin tyaben. — 3*U9 en: Sucfele^ SRobe, (Sonrab fon 
©runenberg *mb (£lbra$t Siobc, f^effene ju fülarpurg mtb 
3of)an (Slm-in etyn burger ba felbij u. a. m* 

Dat.. Marpurg, a. d. M.CCC.XLV, in vig. b. Mathiae 
apost. 

(ÜRit ©legt! ber breg öorg. Sdjöffen. ) 

Nr. 729. 

1343 (26. 2lpril.) Officialis praepositurac franken- 
vordensis profitemur, quod Kusa dicta Boitzen begina 
ibidem i. fertonis redditus super portione bonorum, post 
ejus matris obitum relinquendorum ipsam concernente, mo- 
nasterio in Arnsburg donavit. 

Dat. a. d. M.CCC.XLV, vi. kal. maii. 

(OTit Siegel beö 51ii$|reIIcr$.) 

Nr. 730. 

1343 (14. Oft.) 3)aö Stl Slrnöburg fpi$ eine %x<v 
ternität mit bem £t. £er$felb. 

Dat. a. d. M. CCC.XLV, fer. vi. p. diem. b. mart. Dyo- 
nisii et socior. ejus. 

(2Kit Siegel beö 2lbtö unb (SonüentS bed ßf. $er«felb.) 

Nr. 731. 

1343 (24. 9fa>».) 3d> grtberidj »011 2BrnttI)ufen ritter 
befennen, baj \<fy gefaj fyan ju ernne ewigen 6elgcrcbe nttyner 
vnb -ättecfelen mtyner f)uffvaurr>en ber got gnabc feien, bem 
(£loftere Slrntfburg r. föillinge fyalter jetlitfyer gulbe gelegen 
v>ff nnjngarten btynber £eta>igeö «£>ooereibe jti....*) 

Dat. a. d. M.CCC.XLV, in vig. b. Katherinae virg. 
(Dad Siegel be$ SUiefteflerd ift abgeritten.) 



*) Seere Stelle. 



458 



1346. 



Nr. 732. 

1346 (gebr.) Notum sit, quod ego Hermannus de 
Brachbach, civis wetflar., consensu Kathcrinae uxoris meae, 
vcndidi monasterio in Arnsburg iii. roaldra tritici annuae 
pcnsionis, quae habere dinoscebamur in bonis in villa Lu- 
tzelinden sit is, quae colit Heinricus Meffridi , ibidem com- 
morans, pro xL marcis denariorum. — Testes: Marklo 
de Nuveren et Heynemannus ejus Rlius , scabini wctflar. et pl. a. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVI, mense febmario. . 
(Mit eieflcl Ux etoM ffiefclar.) 

Nr. 733. 

IMH (5. 3uli.) 3* Sfengarb »or milen elia)e £uf* 
frowe £oben>ig 9ty<,eli$ beFennen, »mute foltere 2ln|>raa)e al$ 
ia) fyatte ju ben guben ju Vergilt, (Snnefe^ra tmb p 
<5e<febaa) »on raineS »org. ^ufwirteö tt>egin gen broMr 
Gonrabin, mineti fwagir, tmbe aua) emme bte fa)ate bar 
t>ffe ir fa)ieneh n>aj, ba$ ia) aütö mineö rea)tin, ba$ ta> bat 
ane Ijan ober i)aben moa)te, ftr jifyen tyan genjlia)en. — 3 e 
gen: fyem 2Betnf)ete bet irrere $u grtybebetg, brobhrSofyan 
con Sünbenfhub in ber Slrnfburger tyobe, l)er grebria) »on 
Sarben burgrebe, l)er 3o&an t)on (£len, f)er ^ilipö »on 
23etoirffyem, l)er (Sune gerben rittere burgman $u grtybe* 
berg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVI, fer. iv. prox. a. diem b. Ky- 
liani et socior. ejus mart. 

(mt 6. Der «Ritter <£unen »org. u. «erben ©ebrüber wn ben ©u^rt.) 

Nr. 734. ; 

1840 (8. SttlL) 2Bir ber <5d?ultl)ei$fe, Surgman, 8ut* 
ger ÜJteiftere ttnb b» (Steffin fcu ©runenberg befennen, bog 
für tmö quamen an geriete ©ruber @r;lbrad>t ein t" 
bej ®o$ufej fcu Slrnfburg tmb bty ba §eijfm bty ©c 
»on 23uvgf)artp>elbe, fta) &u imrne an »n$ »me ein gub, 
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baj (iget &u Opcrobe »nb maj sorrwlen £ebemige affine 

rettne rmftr burgerin, maj wir bar r>me teilten, baj wölben 
fta? lajfen genugin. 3)ej gab e$ f)er £einria) r>on (Styfm* 
badj rmfer amptman alba ame geriete eime rmferme 93urg* 
manne rmb eime rmferme (Steffin ein rea)t bar ttbere ju 
forcierte, bty f)an ej ju rea)tc getestet, üHtyle baj bö ttorg. 
«£)eben>eg fa$ in geteiltme gube , ba$ ir waj vmb nieman nia)t 
me barane fyattc banne ft, ba$ baj motzte ttorgtfte für ir 
feie an (Sloftere, an ©otffmj rmb an alle ftebe wat gelufte.*) 
Dat. a. d. M.CCC.XLV1, in die b. mart. Kyliani et socior. 
(2>a$ anfgebruefte Siegel ber ^tiiöftctler ijt abgefallen.) 

Nr. 735. 

1846 (6. <5ept.) Indullum Gerlaci archiepiscopi mo- 
gunt. sedis , quod monasterium in Arnsburg possit absolvere 
in casibus ex consuetudine vel jure scripto episcopis reser- 
vatis. **) 

Dat. in oppido Montebur, a. d. M.CCC.XLVI, die vi. 
mens, septembris. 

(£>a$ Siegel ift jerbrodjen.) 

Nr. 736. 

1346 (17. ©ept.) SGBir Sßlridt) ber albe fjerre $u«£>anawe 
befennen, ba$ mir mit ge^engnijfe 93lria)eä rmfeö funeS f)an 
gef£fc tmö felßerebe an tty ftebe, (Slofter tmb perfonen bty fyer 
naa) geferiben ften in geinwortefeib tmfer getrume^enber 931* 
rid)ö, 9teinf)arbiö , (Srafteä rmfer ©une, beö Slptiö r>on SIrnf* 
bürg , ßubenrigiä beö felnerö rmb ßonrabä perrerä $u babtn* 
fyufjen. 3 um er f ten ma * e l e & en *vi x ©ofcen rmfme 6une bem 

*) & 1348 (7. Sept.) freflt ^einriß ©onmerabe geborner Star manu 
in Streitigfeiten jroifdjen bem Älofter unb &einfele -keine »on ber 
Scfyrinircerfe , ein gleidjeö 3 cu 6 ni P anö untcr 3"ji*(mng St/nanbä 
»on ©udjejecfe, Öcrubartc ücn (Sunj, $rabe|t JRojer, Dtitter. (2ftit 
Siegel 3°& rtnil $ tL>n iDrabe, ba ber 5tuö|refler fein eigne« fyat.) 
**) 1371 (14. 2>ec.) ©leidjeö $ri»ileg (£rjb. Sodann »on SRainj. 
Dat. Erenfels. (Siegel nnwrlefct.) 

«Brrfin, flrulb. Urf.;*ud>. 31 
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Ütofcenljerrw n. marg listet penge »nb r. punb fetter alle 
iar fin lebetage t*on alle »nfer gulbe bty »ir r)an genuinen 
SU rmferrae Übe, aua) fefcen mir bnfen boa>tern ju $abenf* 
fyufcen l punb geller ju bem baj mit in bor gefaxt tyan, 
Stern mtfer bocktet au ©erlaa)ijr)eim Irr. punb Ijellcr, Stern 
wifer bootet junt nuwenclofter rr. punb geller au bem waj 
ir »ore gegebin iji, 3tem au 3tmem rmfer feigen frauwen 
©ufter & marg, 3teni bem Glofter au Slrnfburg beö ftifter 
wir fm ba tt)ir mit rmfern elbem bnf graft innc geforn r>an 
crc. marg penge ba mit fb füllen feufen r. marg gelbe* alle 
iar tmfe iargetit ba mit an begene, 3tem bem felben (Slojier 
Irr. punt geller bber bty Irr. punb bty fb bore bf gehaben l)an 
t>on (SleinobeS wen bnfer feigen frauwen wen baj gulbe 
ba mit gefeufen ju einer pittancien in ben 9tebenber ba mit 
31t begene ir iargetit, 3tem bem Stoßet ju (Slwenflat r. marg, 
Stein ju 9fun>enburg r. marg, 3tem au Oioftorf r. marg, 
3tem au föubenfeim r. marg, Stern au ©erlaa)ifteim r. marg, 
Stein $ßabenffyuj?en r. marg, 3tem au bem mitten (Slojter b^ 
SBifebaben r. marg, Stern au (Sngelbol t>. marg, 3tem Wlcx* 
genborn t>. marg, Stern ßonrabifborf b. marg, 3tem 33urg* 
berg b. marg, Stern ben 93'arfujen au granfenf. t>. marg, 
3tem ben »lajcn frauwen ba felbeä b. marg, 3tem ben n% 
*cn munden ba felbiö ». marg, 3tem bem ÜtippM ben werlt* 
liefen ^riftern au $oftorf k marg, Stern frem (SappitelJDen 
werlflicberi *Priftern au ©elgenftat fc. marg'; 3tem ben. r)erren 
ba felbeS t>. marg, Stern an ben bu au bnfer fraitwen an 
ben- Treben au HRenfce b. marg, 3tem bem (Sloßer au ©(fco* 
namve ». marg, Stern bem perrer »nb jwein gefetfen au 33a* 
binden ein firbung gelbeö icrlia)er gulbe, Stern an ben 
elter in ber bürg $u $anau criii. marg penge, Stern bem 
perrer au Dfr^ein i. marg, Stern r)ern 3or)an bnb t)em £enr„ 
au SBonetfen t. marg, 3tem bem perrer au «&ahaü l. marg 
bnb fmen gefeiten r. fa)iUinge ^eUer,'3tem bnferme ingefmbe 
c. punb geller, Stern armen priftern, befinen, dufrnent »nt> 
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anberö armen luben c. punb geller, Stern fefcen nur rmfen 
pr fürten 9tcinf)arbe, Gräften, £ufcen rmb (Sonfcen alle rmfe 
rrinfefaj gulbin aber ftlberin, ftu(aa)en, $Rut(acr) rmb tepped>e 
IV 9 l ^ e ^ n ^ cr f u ^ cn teilen cb rtur$ felber nit in 
Siebten. 2)tt gelt baj mir fjty fefcen, ane bty gulbe bty ©ofce 
rmb ^onften gefallen fal, füllen h? getrur)enber nemen an 
aller rmfer gulbe bty prÜ furert aller fa)irft gefallen fal ju 
bem ba$ ft; fo; »n$ finben ej \\) forn, meije, l)aber, $infe, 
bebe, nun, aef erperbe, ©Raffen, fumen snb Aminen rmb 
füllen baj toerfaufen rmb baj gelt gcbiit als ferre a(6 ba$ ge* 
langen mag, meriö baj bar ane abe ginge baj fty ba$ gelt 
nit bejalen mochten, fo füllen fi; griffen an rmfern nnfen 
jinö baj ba fyetjet baj eigen rmb füllen ba$ r>f fyebin anlange 
baj fo baj gelt bcjalen gancj rmb gar k. a;td) befennen nur 
tmö, man allij baj gelt, gub rmb gulbe, bty nur forc f)an 
gefafc ganfc rmb gar gerichtet n>irb, toaj ^ ar ^t' 1 it>cre fulbe 
SBlricb rmfem func bliben $u ftner f)erfdmft lebig rmb lo$. 

Dal. a. d. M.CCC.XLVI, ipso die Lamperii mart. etpont f 

(2Kit Siegel bc$ 91uöirefler$ unb feiueö £of>nc$ Ulricf).) 

Nr. 737. 

1346 (6. £)ct.) Omnibus innotescat , quod ego Arnol- 
dus diclus Reinerer, presbiter, recognosco inpelitionem in 
me factam ex parte patris mei Ilcynrici, confrafris monas- 
terii in Arnsburg, ratione quornndam bonorum nostrorum 
sitorum in Wctflaria, fore sedaturn in nunc modum, quod 
e<ro Arnoldus ad tempora vitae meae debeo possidere bona 
praedicta , videlicet domum noslram cum rama, in qua panni 
lanei quae pertinet ad fontem extenduntur, cum horto sito 
extra portarn Sei ho bin, post obiluin vero meum bona ad 
praedictum monasterium redibunt. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVI, fer. vi. p. fest. b. Remign 
et socior. 

(UÄit £iefld t»e^ *Mu6fteflcrö unb 9Jtarfelo'« wm £olm$ufin, Gancuifer* 

tu 2Befr(nr, in rotljem ©adtfe.) . 1 j n ,, Yj 

31 * 
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Nr. 738. 

1847 (14. gebr.) 3* ©w>fe ©trod^n gen. »on W\x* 
ftat fcnb £atf>erine min eliäje Birten befennen, baa tt>ir int< 
nomen tyan $u reä)tme erbere^te sm ben appit t>nb ben (Eon* 
»ent $u Slrnefburg, ercn grofien roingarten $u (Jbtrjtat onb 
cren ^ob, ba er brobir, ber ber nemeltä)en roingarten etyn 
plegtr toaj bij §er inne getoanit $at, om rii. attyteil forn* 
gclbiö ierli^er gufbe »nb »m i. p^unt pl>enmnggelbt$ ier* 
liä)i$ (EtynflG, »nb Ijan cn bar sor gefaxt $u tmberpanbe etjne 
tyalbe ljube lanbi* in ber termenunge beö borftä $u (S b ir ft a t 
geligin. 3u ^ T P en °f ^ em f e ^ 9 C 9 U «&ergeren to. mor* 
gen lanbi6 bty n>ir fauften t>m 9tyflai$ -IDtynfelen genant, 
anberroeit to. morgen lanbi* in ber 3uä)en bty ©Ifen »on 
®ambaä). 3« anbern mal of bem felbe ge»n ©uüe 
iti. morgen lanbiö bx) Spepmube @tylbraä)t 3^arcin boa)tir. 
— 3 eu 8 en; (Eonrait 5lrint)eimere, (Stfele 93atymgertere fin 
etyben, rmb ®tyle ber iunge, 6a)effenin $u SJtynälnberg, 3o< 
fean föeube, (Scfelc 93i;ben!ap, burger ba feibte, u. a. m.« 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII , in die s. Valentini nmuM 
im eicftel ber 6UM ORin Ä enber a .) 

Nr. 739. , 

1347 (14. gebr.) 3a) 3o$an gen. «Kelere »on (£bir|tat 
t>nb Stypmut min Wirten befennen , baj wir f>an intnomen $u 
re^me erberefytc om ben apptt »nb ben (Eon&ent ju Slrnfburg 
erin wenigen wingarten $u (Ebirjtat üm (Et^alp aa)teü 
forngeibiä ierlia)er forngulbe rmb tyan en bar »or gefaft ju 
tmberpanbe bit lant in ber termenunge bc$ Dorftö ju (Ebir* 
ftat gelegin — of bem »elbe geyn ©ulle an bem burgroege 
obene an £enflen 6teä)cne *— ju waä)inwefm auffajen fojje 
»nb ©»plen <Stroeä)ene — an bem roa^iroalle obewenbig be$ 
jtetynnen (Eruciä — onber bem ftermnen (Eruce, tmb roenbit 
of ben ®ulrett>eg — ofme ^afmberge neben bem (Eloftere — ■ 
ofbem selbe ge^n |)ol^eim of ber fteöngrubin — an ber 



Digitized by Google 



1347. 463 

tyrfbene — am (Sfytbraäji 3**>arcin — ober ben patb 
in bem cmi^inbalc bty £anailn 2Boh>e — of bem fclbc ge^n 
5>ret>fe ty ber Styajerten geit ober ben <Dret>fir weg — ju 
ben £eugerin. 2luä) f)ant »n$ ttnfe Herren »on Slrnfburg 
bv?fe gruntfä)aft getatyn, ba$ ttrir mögen fcerburoen ben 5Uen, 
ba brje mure roinbet tmb «£>enfletyn <5teä)ini0 Jim an bem 
orte ba man ber roingarten horten in serit getyn «£>etynri<$ 
3flarftelren, btye troertytä obir tmb ntt me bar ober.*) — 
3eugen: (wie bei 9fr. 738.) 

Dat. a. d. M.CCC.XLVJI, in die s. Valentini mart. 
1 (3Xit Siegel ber etaU SRinaenberg.) 

Nr. 740. 

1347 (23. SDttrj.) 9Bir ber Offlatat k. $w granfim 

forb benennen, ba$ «gwrtmub 33ruftiä)en rmb 5tl^eib fin tyuf* 

ttrouroe, bürgere au granfinforb , tterfouft fyan anber fyalbe 

marg penige ierüä)er ©ulbe, gelegen »f jrme tmb £o»e 

in ber (Sauden gajj gelegen, ^ermanne *Roria)e er;me paffen, 


*) 1347 (20. ©ept.) »ifligt <£une »on ftalfinfretn, 2J?ontpar Sobannt« 
feine« ©ruber« unb Wltpp«, feine« S3ruber« ©o&ne«, in »orfte$ent>e 
bcöbe grbeföafteu. (2Rii Sieget be« 3tu«|letter« in ^rünent SBadjfeJ 

1371 (27. Sept.) befennen bie obg. dbelente, baf ba« Ätofler 
Me »org. itnterpfanber an fidj genommen, »eil fte in dntrid^tung 
be« $ad)tco fäumlg geworben, ba§ e« ibncn aber biefelben wieber 
geliehen babe. 3 engen: Sertolb ©ei in tmb $eune S3ecfir ©ölen 
fon, ©djeffene ju Winnenberg, SRufe gen. £enfel ©rrodjfn« elben, 
»nb Weier, ©$effene bea geriet!« ju Slbernbirgern »nb $uf* 

genofjen be« fcobi« au ßbirfiab n. a. m. (SDa« Siegel ber ©taot 
. «Winnenberg fe&lt.) 

im (6. 3««.) befennt Ootfrieb Kölner, Siepeln ©trogen« 
Üttben, bajj auf i$n bie »org. ©fiter, nadj bem Werben beregen. 
Übelente gefommen nnb ba§ er fol^e wn bem Älofrer wieber ge* 
liefen erhalten. 3 engen: 4>etone öeefer Pnb donfce <£aule, föeffene 
^ «Kingenberg, fcelnfee ffunge! »nb Stfrieb Weier, föeffene gudbip 
ftab u. a. m. (Wit Siegel ber Stabt Winaenberg.) 
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burger ju gtanfmforb. *) 3^ugen:"3)|oma6 e^n tticat 
be* Stiftet f. Barty. $u 8ranf., 3o$an Äoftnbaum pri* 
fitere, %y\x 9lufer bnb £enftlin £enfelin$ euerer* fun htt* 
getc &u granfinforb u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLV1I, fer. vi. prox* a. annunt. virg. 
(QHit 6iegel bed ^Uieftcllcre irab ber ©tfulntf Iffcrte ?ce et. flJeorgenfiifW 

a» graaffait.) . .1 ... ■ , 

• ' Nr. 741. " ! 

1917 (7» VtpAJ) 3* grebertdö (Slemme bef ernten , baj 
id) an geretlje fad an bem manbage bor Mtferö Herren bffart 
fo $ofef)eim, rmbe quam (Starferat bon £ofel)eim ebel fnetlj 
tmbe $eber Webelina, mit eren r>orfyreä)en getyn bruber Sobe* 
pige, meijter ju Sftenje-bnbe eqn bruber #> Slrnifburg *nb 
ge>jn 6incn »crft>rea)en, rmbe ft>raä)en bty 6ä)cffen ^>ofe* 
j^cvm of eren e\)t, baj bruber Sobenng roere fomen kt) etynen 
morgen art atftrd gelegen $o dingen $0 «£>ofef)eittt mit aU 
faliajer befäeibenOeit, baj fe ober baj gut mjt me fareajen in 
roolben t>ont fe aua> me brober geforoajen tyan bnb ba$ baj 
gut allen erben intytt>afen roere. — 3eugen: Äuperaa) öon 
Unnenberg, SBerner ^olbenbenfel, Stüter, 3ofjan »on 5ht* 
nigifxen, *pijiltyp, #or . tmbe ©erladj fcon Sunborf, ebel fnet^e. 
» 3a) SRargrtwrt , £irman S3rucr), #enje 6maitty , £en$e 
'SReßelcr rmbe 9tufer (Steffen jb £ofetyetm |>rca)cn blffe rebe 
( borg. griebrict) (Hemme fcf rmfjen eyt. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII, Ter. ü. ante asconsion. dorn. 
(ÜÄit ©iegel beä wg. griebrid) Stemme, 3unfer«.) ; 

*) 1349 (18. «Dtftrj) »erfaiifen &ennecfin fcertng mit SJtefee (Sbcleute 
einen ßind auf ibrom -vanfc ueben bem 06g. fcaufe gelegen an ©Ott* 
frieb, «Pfleger be$ 21ms burger JpöfeS ju granffurt. — 3* u Ö en: 
German Olorid? etjn v^affe $u ftranflnforb, ^eixtrid) 2*e<fcir er;n Olat* 
&erre, fcon^e e^clmc emt fagbregtr, goj^e gering »nb Söiegirlüi 
tutrgew ju Srantenforb. (eiegel mit oben.) . 
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Nr. 742. m 

1847 (27. ÜKai.) 3* ^einrieb gen. 6a>Ufjeiffe flefeffen 
in bem borf ju 2Öeren rmb (SIfe min 4?uffratt>e, befennen 
tm$, bäj wir oerfauft tyan iL malbir fomgefbiS ewegir gulbe 
bem (Sloftere ju Slrnfturg ju einer ewigen Sllmufe tmt rt>i. 
marg pennege tmb fefcen en bar oor $u tmbir^anbe tt. morgen 
bie ba jroijen an ba$ ^ammeloa^, anberwerbe #eilman ©mit* 
bif ftuefe an bem fribeberger Wege, anberwerbe to. morgen bie 
ba ligen an bem (Salgfjoffm bie efcwan Suncberre 9iubolfig 
fcon 2öeren waren, anberwetben ii. morgen witJcn bie ba 
Ugen in bem ^araeIoa)e, bie bo ftuffen an be* SlofHrt wifen. 
— 3eugen: 9tyclaju$ ein b^tir be$ elofiirf ju bem Xrone, 
bruber.$einri$ &«n» <5ter$e, bruber £cinria) ein £offemei* 
ftere beS dofUrg $u bem Xrone, 3uncl)erre Oiubotf ein ebil* 
fnet, £einfce £ilcebrant fc^cü^eiffe, Söalbewin, ßunfce <5a)urr* 
gibil, Sirnolb gurbeajen »nb SSkrnfyere ber probeifte fnetf). 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII, vi. kal. junii. 
(SWit eicgcl Sunferö Stufeime«, 5Drojifefce beS ©remeti fön SDifce.) Vf( 

Nr. 743 M ' l 

I .K t.V'f«' - - - . 

1347 (25. 3uni.) 3a) ftolo Söninwebir »nb Stmengart 
min elia)e Wirtin t?on grofin ünbin befennen &n$, ba$ wir 
toirfauft f)am bem (Sloftere au Sirnifourg to. fa>illingc Mennige 
ierltä^e golbe e^me garten &nb ^ufe, baj fcjwenbig beä 
borffiö 30 grof|in Sinbin b& ber jieinntn bruefin gelegin 
ifr — 3 engen: Suncber ©tybobe, £erman 9iobe mtb (Ertyg 
wn groäfm Sinben u. a. m, * . , , .vi 

Dat. in crast. nativ. b. Johannis bapt. a. d. M.CCC.XLVII. 
(2HU ©legel 3unfer« OKc^arb »0« <Bunfe, <|*rfftttt$W,)n 

Nr 744 ' " r * 1 ' : ,; ' 

1347 (29. 3uni.) 393er ber Dfftcial ber probjiie ju 
granfenfurt befennen, ba$ 3o§an fcon Sintern e^n wober 
ba felbte »nb (Slfe ftn £u$frauwe »erfauft f>ant ei>ne Ijalbe 
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marg penninggelbifl eroeger gulbe, gelegen t>f irme bufe in 
beme ^offe bty beme (Solbenbenfele tmb Ijmben an ber fco Im e* 
ficric ju ben »igelin, ^ermanne föoria; etyme pafftn &nb bur* 
ger $u granffurt. — 3^8*«: (Sonrab pertyer $u 93ifcof§en, 
©albemar (Sanonefe ju f. Sarttyol., 3o§an $ulf)emer u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII, fer. vi. prox. p. nativ. Jo- 
hanms bapt. 

(27M eifßd be* flutfiefler« unb ber 6djutmetfrerie be* (BeorflenfHfttf gu 

granffurt.) 

... ? • * zu M 

Nr. 745. 

1347 (i. flug.) 3* Slrnolb »nbe Gonrab gebrubere 
gefjet^en geltbergere rmbe 3utte raun etyä)e wirken, tmbe 
©erlaä) (Sfelere tmb ®elub etyä)e lube befennen ttn$, baj ttrir 
guttydje gertyttit fon »mme aüe fa)ult, faa)e, n>orb abir rcerfe, 
ber ttir $u fpraa)en beme clofiere ju Slmfburg tmb (Scfetyarte 
fallen, irme lantfobelin, t>on ire$ gube$ toene gelegtn $u 
Sangengunfe, be$ (Sonrab ©mlb önfe mag etyn lantfybcle 
wa$, rmbe mr^fjen bej aller forberunge. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII, ad vincula s. Petri apost. 
(3Rit 6. ber @t. 33ufcl>a$ unb 3tnfelme« »on $u>be»ijele, e#ult&ei§eii.) 

Nr. 746, >.< 

1847 (20. 6ept.) 2Bir ber Dffoial ber probfite ju gran* 
f inforb befennen , baj Sftetfter SBolmar (Stymmerman rmb Äun* 
jele fyn fyuftrouroe, rmfe bürgere, fcerfoitft l)an bem (Slojterc 
ju Sirnifburg i. marg getotS ewiger gulbe fallenbe »ff rrnju 
*roim>en ba£ alj fte geboren wart, als franf. aloe SReffe 
get, gelegen »ff Demube tyu$ fa)ereren tmbir ben 3)refeleren, 
an Verwarte 93ecfer jn ber <Stat $u granfinforb. — 3 CU * 
gen: Sofyan Sutor »nb 3ofyan SKofmboum prijtere, German 
föoria) rmb «£>etnria) Sifperger U. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII , in vig. b. Mathei apost. 
(«Kit eiegfl be* Slitfftefler* unb ber ©djutmetjterte be« et. ©eorgeufHft* 

^ ftranffurt.) /, 
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Nr. 747- 

1347 (23. ©ept.f 3<$ 8n)beriä) ©tocare (bon 6tetytt« 
tyepm) etyn ebclfnec^t bef ernten, ba$ iä) gütliche ger^c^tit btm 
bme alte anfrracbe, 3ä) &u farea)en tyatte beme appitfje 
tmb beme Gonöente beS GlofterS ftti Slrnfpurg r>nb geloben 
epne ftebe gan$e fune mit In 31t fjalbene, aua) roer iö baj 3a) 
»me al$ flabefyaft würbe, baj iä) ftc iteS fä)aben irgefh'n 
motzte, ben 3ä) in l)an getan. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVU , in domin. post diem Mathei 
apost. et ewang. 

(«Kit ©if 0 ei be* ©rafen 3o^nn von <Raf|au, ba ber BuffteH« ein etgneö 

Nr. 748. 

1847 (16. Oft.) 3a) (Sonrat r>on $mt$enbaä) ein ebel 
Fnetfy bef ennen , baj iä) berfauftfyet f)an bem cloftere Slrnif* 
purg ein eroig marg gelbeö rmbe ii. froner in bem 2)orfe j& 
£oiul)e*>m bem feutyel tmbe bf bem (5rbe ba? bar *f ge< 
buroet ift, tmb Ijan tntr mine fint, bty noa) tmber 3rn Sarcn 
ftnt ?u bürgen gefaxt SKargroarten £enje ben ftm>t tmbe 9iu< 
cfere ©ä)effen )tl «£>ofel)eim. 

©. n. (51)r. geb. m.ccc.rloü, an f. ©allen bag. 

(Wt Siegel St)frib$ Pfarrers jii $o»el?eim uub ^ricbrid^ (Elemeu uon 
Homberg ttmtmanne ju ftungijtrn, @bclfnc$t$, bag Siegel bed UUiö-- 
fteflera febjt.) 

Nr. 749 

1347 (10. 9toi\) 3a) 3o^an tron *8clbirff)cim 9fytter 
bnb Ütylie min eliebe roirten befennen, baj roir blrfauft l)an 
bem Gloftere ju 3lrnefburg attft »nfer gut, baj roir f)an in 
ber termenunge beö borfiö 31t Sllftab, ba ber foa)infelner m 
ttorg. (Sloftirö ro. maloir forngclbis be^or offe fyat, ttmb 
Ith,. ,nar 9 pen nin 8 , rmf. feitrinj,« ^cl.ere.*) - 3 eugcn: 

*) 1349 (11. Eng.) »erfaufen biefeiben tO ibr öut $u tfjtot bem 
Älojter unb fenbeu 8iic$en ibren ftitefbj in ba* ©erirfjt um baSfdbe 
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Gemalt Stypit ju Slrnefburg, SuMei »on SRarpurg, Solkau 
t>on grifelar burftrre fca fclbid , 3o$au *>on «efoirtyeün »nb 
• Graft ftn brobir, «Rattere. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVII, in vig. s. Martini hyemalis 

episc. et conf. 

('Kit ©tegel be$ Sluflfteller* unb feincö ©ruber« Graft in firünem ffiarfjfe.) 

Nr. 750. 

1818 (30. San.) 3a) ftubolf fon Ortenberg etil fnefjt 
befennen mia), baj icb ju faufe ban gegebin ben $ebinbin,- 
t>cn ia) i&unfc ban 21 bim b er g in, ber ba gealjtit tft 
n>orbin fon ben naa)geburen an rnti. malbir keifen gelfciä 
alle iar, (Jbirbarte halberen rmb ftne rea)tin lebeneerbin, 
alfe mit turnten tni. matoir, mit bem rebte rmb nufce alfo ia) 
fe ge^abtt tyan, rmb bebalbin i. malbir alle jar, t>nb b<w ba* 
geban mit gebanfnijfe Germane* ^>albcriö t>m> (Srrmn ^alberid 
gebrubere miner ganer bin. 

©. n. (S$r. geb. m.f K.rUtit , a. b. mitwoa)e n. r>. ftamven 
bag ferfeen>»e. . /. 

(«Kit eiegcl beö «uSfretler«, fowie Hermann« unb grwtn« falber öora,.) 

Nr. 751. ' • * s M *> 

1348 (14. gebr.) Nos Erwinus de Rorbach miles et 
Irmengardis conjuges recognoscimus, quod monasterio in 
Arnsburg vendidimus pro ccccxxx. marcis den. curiam nos- 
stram in Heideberg in sitam, quam nos quondam inha- 
bitamus, cum horto pomerio et omnibus aedificiis et juribus 
suis, neenon iv. mansos in campis villae Hei deb ergin 
sitos, quorum descriptio in Hiera huic annexa continetur.*} — 

bem Älofrer aufklaffen, ba He felbjr ntc^t ba v in teinmen fönnten. 
(Rapier, bad anfgebr. grüne ©tegel ber 2lu$tteaer febjt.) 
*) Descriptio iv. raansorum praedictorum : In carapo versus Wun- 
n eck in — getint ubir ben 2Bunnecfir weg aufdjin b>rn ©obefrebe 
öon Stedum ünb Sterbe« t»on $elbenbera,in — bi) ber bumeiftere 
äobejht wn ^elbebergin — an beme franfenfntbere weae oor beme 
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Testes: Gerlacus de Horbach, Wintherus de Rorbach, Jo- 
hannes de Oystheym, Gotfridus de Stocheym, milites, et 
Erwinns de Rorbach, fihus Erwini müitis praedicti, Conradus 
Huddelere, Johannes Muffel, arniigeri, necnon Henricus de 
Konigisteyn scultetus et Henricus dictus Beygir, cives in 
Wunneckin, et Heil, de Eychin, Conradus Piper, Henricus 
Sutor, Vlricus filius Vleheylen, jurati in Heldebergen et 
a. q. pl. *) 

Dat. a. d. 3M.CCC.XLVIH, b. Valentin! martiris. 

(Oflit Siegel beö auäfteflerS.) 

JT)er ttorjtefyenben Urfunbeijt eine $tt>eite angeheftet: 

1318 (14. gebr.) 3lucf) bef ernten nnr Mt$ (5rn>in vnb 

3rmengarb »org., ba$ nMt cmberweit t>irfauft r)an ad)teljalbitt 

ntorgm lanbiS mtb troll ruben gelegin t>ffc beme felbe gen 
.. , 

fcobin grabin — in ber albin Hingen offe ben Pon SRuwenberg — 
an beme ferbcre »ege flojint Pjfe bP, wibbemc pon £>elbcbergin — 
Por beme fyotjcfjirtje jufdjin Ijern ©obefrebe oon Stodjetym onb 2öal* 
tere ©uarjinberge — pffe beme Hingen bunte fo} beme prebifte pon 
9tn»enburg. In catnpo diclo baj mittüfelt — fcinber bem botf bt) 
ftrifeen ©uuterö ^nae — jrojit pf porn ©ubiu Pon Harbin an beme 
frebebergere wege — an beme pannenjhle jtyit pf bP, wibbeme — 
pf baj fepmebee bti ben Pon SKerginburne — pf beme I>c^(n. wege 
getm ftrfbeberg jlojit pf bn wibbente — aud) ba fei bis bt)c beme 
galgeu — an beme Wuwcubergere Pape bp, ber ©treiben — wenbit 
pf baj efpfye gen Otyftyetym — an beme retynbartis. In campa su- 
periori — an beme wingartln pabe fru^tt pf bö wibbeme bp porn 
©ecelin Don SRocfinberg — ^ufajen ben wiligarten an Porn £pfen — 
germ ttuwenburg an beme erpftebere wege Pnber ben Pon 2J?ergin- 
bunte — fajit pf ben fualen grabin bP, <5uar$enbergere — in beme 
burgintailc ftojit offe ben nöborn — anberfat ber vmity Pf ben 
•blafce bp, ben Pon merginburne — pffe beme werid)in pabe — ty| 
bpjföt ber ftomenbroefin |t'ojtt Pf ber epbolbcn wifeu — ßojit pf 
bö, badjtn »ifen. \ 

Descriptio pratorum — in beme frocfe&c — ^inber ber molen 
ono oern oDooeyreoe oon ^Torrepin. 
• •) «48 («. ftebr.) Perburgen fid) bieporg. ^eugen bem Älofcr, biefe« 
Äaufes wegen. (2Rit 6tegel ber etabt SBonetfen.) 
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£e ud) in nebin" ber wibeme gube t>ffe beute gribebergere n>ege, 
item t>ffc beme felbe gevm ©ubinffyetym fcnber ben toon 9Rer* 
ginbutne, item fcffe beme felbe ge»n <$»ä)en btt £artmanni« 
£atoüuu$ gartin an ber barten, »me rfoi. jwnü) fettere. — • 
3eugen: (Sonrab £ubelere e^n ebilfneü, £enriä) t>on (5ty* 
ä)in, «£enria) ©aju^rourtfye , 2Mriä) 93lcfyer/len fon, gefuaren 
ju £elbebergen rmb SBtgant »orn guben er/ben tonb grifce 
lantfibele ber feibin r)erren u. a. m. 

Dat. M.CCC.XI/VW, ipso die b. Valentini martiris. 

Nr. 752. - 

1348 (11. 3uni.) Noverint universi, quod egolrmen- 
drudis, quondam relicta Friderici de Leitheckin, in remis- 
sionem omnium peccaminum meorum, contuli, vo Um täte 
Friderici mariti mei praedicti ipso adhuc vivente, omnia 
bona mea habita et in posterum habenda, bonis nostris in 
Leitheckin duntaxat exceptis, quae ad altare ibidem con- 
tuli ums temporibus transactis, monasterio in Arnspurg pro 
üi. hall, annis singulis solvendis, post obitum meum prae- 
dicta bona praenominatis dominis cum omni meu'oratione 
cedent. — Testes: frater Conradus cellerarius, fraterJoh. 
de Lindenstrud et Waltherus ofiiciatus in Huchinheym et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCCXLVIÜ , ipso die b. Barnabae apost. 
(«Kit ©tegel befi Dffalalö bcr ^robjtei in granffurt in grünem Sßa^fe.) 

Nr. 753. 

1848 (14. 3uli.) 3d) ßrttnn Seme *on 6te»nforb ebil* 
fnetb fcnb 2Üljeit min elidje Birten befennen, baj mir tnrfaufi 
fyan bem (^(öftere jU Slrnefburg üi. malbir forngelbte jerliä)er 
forngulbc, bereifet of alme beme gube, baj mir f)an $u£an* 
gingunfe, baj an rmS fummen ift t>on miner £ufframen 
ttabir men, bem »atybe r>on gronfmfen tmb of aller ber be^e* 
runge, bie nur bar ane tyan, »mme l. marg Henninge. 

Dat. a. d. M.CCC.XLVIU, in crast. b. Margar. virg. et mart. 
(Da* Siegel bei 9tu«fie0erS fefrlt.) 
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Nr. 754. 

1348 (26. 5Roo.) 3$ ©erljart »on gronfjufen rmb $e* 
triffe mijne eiia)e Wirten, bürgere $u Sttarpiirg, befennen, 
bad Wir füllen geben alle iar bem (Elojtere ju Slrnfburg ii. 
malber forneö onb ii. malber Ijabern »on bem gute, baö wir 
fyan oon bem (Sloftere $u £)bernroftorf. 

©. n. <£[)r. geb. m.ccr.rhmt, beö anb. 2)age$ n. f. £a* 
tfyerinen bag. 

(Da« <Sie fl el ber Sürtftefler fefrlt.) 

1849 (1. gebr.) 3$ ftupraty r>on Farben ebtylfnet rmb 
©erbrub min elia)e orowe befennen, baj nur rürfauft §an 
bem (Sloftere *u Slrnfburg in irren fotbal oi. morgen lanbi* 
r>f bem felbe ju ©rtbele, be§ etyn ftuefe liget r>or bem tm* , 
redeten fa)irbea)ere n>ege mjbewenbia) an ben von Slrnfburg, 
anbirwerbe ei;n ftutfe bö ötr (Seebeben 33tyntf)emeren tyt mtb 
geit ober ben weg ber in bö triebe geit ben man ben Slben 
berg tyei?jtt, anbtrweit ii. morgen b» ba gent obir ben §11* 
ftabir n>eg onb ligent bty SBafmube, »m rr>. marg pemnge 
»f wioir faufe. — 3eugen: Bertram etyn prijiir $ü ©ribele, 
©untram §lrnf)emere, 2)i)ttl)eren rmb (Sulman r»on ©ru* 
ningen u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIX, in vig. purif. virg. glor. 
(Kit Siegel Deö ttuftftrHerf in ßrfinem SBadtfe.) 

iMw Nr. 756^ 

" 1849 (21. gebr.) 3a) ©ele elia)e Wirten etwanne wa$ 
SÖiganbid Äefftlringiö etyntä 9tytteri3 befennen mia), bag ia) 
tthtfauft f)an mit mitten Gonrabi* rmb (StjfribeS miner fone, 
Slgnefe miner bof)ter rmb (Sonrabi* »on Sttartborf eriö fjuf* 
wirteä mineö egbeniö, Sllliä min gut, ba$ ia) fjatte $u 33 u* 
a)efetfe, ba$ refytlia) etygen ift, beä 9hile ©Cramme bi$er 
etyn lantftbele ift geweft, bem (Sloftere *u Slrnefburg. — 
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3eugen: £onemunt pertere )\x S3ud>efc<fe , Stark ftn gefelle 
etyn prtjhr, So^an *on Srafye, German 2ett>enften gebrubere, 
ebilfnel)te, ©erlad) t>ou 2öinben, $enje «&et>ne, SfötMelere, 
SfiMgant Sappe mtb SBacfiö, fä)effenen ba felbiä u. a. m.*) 

Dat. a. d. M.CCC.XLIX, in vig. Kathedrae s. Petri. 
(ÜRit Sieget German* Scroenftein unb 9U>olfd föuben Slmtmannd ju 9lor* 

tiefen in grünem 5Badjfe.) 

Nr. 757. " 

1319 (19. Slpril.) Noverint universi, quod ego Con- 
radus dictus Kysil, civis in Frankinfurd et famulus rec- 
toris curiae dominorutn de Arnsburg, monasterio in Arns- 
burg contuli omnia bona mea praesentia et futara, tan- 
turn uio do bonis in eis immobilibus exceptis in villa Gulle, 
ad me haereditaria porcione devolutis. — Testes: frater 
Ludewicus de Hatzfelt cellerarius monasterii arnsborg., frater 
Gotfridus de Nidde rector curiae monasterii praedicti, Dv- 
dericus sacerdus capellanus senioris domini de Falkensteyn, 
Hermannus Rorich altarista ad s. Barlholomaeum, Heyne- 
mannus advocatus in Eszebach , Gonradus Schelme 
rator bladi et a. q. pL 

Dat. a. d. M.CCC.XLIX, dommica quasimodogemti. 
(28ü Siegel be$ OffijialS ber ^röbflet ui graafffert.) 

Nr. 758. 

1819 (27. SlprtL) Shmt fy, baj iä) (S^nrrat ©ä)effer 
tmb (Etm^ele tm;n elia)e ^ufftaun>c fotten gebin alle iar 33er* 
treibe Suffe abir ftn erbin »« atydl forngelbiö , tyer für $an 
wir ien $u ünbirpanbe gefaxt bU ßanb ,**^ mit »ame^^^at* 
bebaa) »f ftygil tiefen — $u .^arbebad) an ber b*u$»ty|en 
btj Den monieren von ©ipele amvenbig ber 3Mttt>in$ tiefen 

1 4 , J I . , / . . ■ • • * » I / /' J I*' 

*) 5luffdjrift : fidejussores debilae warandiae infra annuin et diem 
sunt Joh. de Drahe et Her. Levvensteln frater suus. "'" ' 
**) 9lliffdjrift: De iii. niald. silig. in Palgonsse nobis datis per Ber- 
tuldom Fuz, ciyem in Gyssen. U'/y ;\ '•''•\u„\ \. - , 
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— ©#en <5a)e<fenbea)er bt) toen forbern ftotfen *f ben 
meg. $9 (Sfyratiö 2of>e — *f bem bofjele mege — »or bem 
bofyele Ijtynbir ber (fragen an beme fliege bty bcn montanen üon 
Slrnfpurg — sber bcn fyabetölnfyetjmer n>eg »f beme rettne an 
bcn gerin tufa)in bcn jn>ein we^en — über ben gribiler n>eg 
bj? beme paffm f^nftt ber auroc — bty fygil über bi? nutoen 
ftrajen »f bem mergele baj ba jto$it »f £enria) 9h;a)en — 
an (Ssn^en (Smmcria)cn — bi; nn?fe an beme Sftinaenberger 
wege »ffc 9tya)ulfe. — 3 e ugen: £enrt$ 9tya)e, ... guf 
tmb . . neia)eger. 

Dat. a. d. M.CCC.XLIX, fer. ii. p. diem. b. Marcii evang. 
(£)a« eießcl ber Stobt S3ufcba$ fe&lt.) 

• : ' • • Nr. 759. 

1349 (30* 9fo&.) Noverint universi, quod ego Her- 
mannus dictus Rorich, clericus in Frankin ford, legatum 
meum duxeram disponenduin. Lego i. marcam denar. annui 
redditus praesentias ecclesiae s. Bartholomaei frankinford. 
in anniversario patris, matris et meae aequaliter dividatur; 
ordirio i. marcam denar. ad lampadem in retentaculo lapideo 
in eimiteriö ecclesiae supradictac in acie capellae s. Micha- 
helis faclae situandam, praedictarum marcarum xix. sol. de 
Äomo dicta zu dem Rodin schilde in monte Rozsebohil ex 
öppösitö domus dictae zu dem sludekoppe sita praesentantur, 
item xvih*. sol. de domo Hartmudi dicti Brustechin in vico 
Cruchingazse sita dantur; item lego i. marcam den. annui 
census de domo Heinrici dicti Soltzbechir pellificis in vico 
ex opposito Gitsburnen descendentc sita; item lego i. mar- 
cam den. annui census de domo cujusdam matronae dictae 
die Frenckin pistricis in vico dicto fargazse ex opposito 
domus j dictae HirUberg sita praesentanda, quae marca 
cedit ad vicariam sive capellaniara s. Mathiae apostoli in 
capella retro hosmtate infirmorum mfra muros civitatis fran- 
kiufor<l^ftin4at8n)i»'ji>) tu,'. .:,„>) 
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Dat. a. d. M.CCC.XLIX, in die b. Andreae apost. 
(*Wit ©iegfl be* £)t(au* mit (iaintele bcr Öartbolontauflfirdye unb bf* 

Ofjijiatt in granffurt.) 

Nr. 760. 

1349 (15. 3>ec.) 3a) Deberia) von ü»ufd)in^m ebil* 
fnet!) vnb Sufart min elid>e voirtin befennen, ba$ mir Dirfauft 
f)an önfe jef)enbea)in , baj ba liget of bcr fyart in be$ l)obe6 
lanbc ju (Solnfuifen gctyn 53 i r f e lar bv? bcr mirgügruben, 
ba* ba f>c\>ffct fycrn 3)eberia)i$ ^e^enbed)in von 23ererne, baä 
engen ijt, bcm (Eloftere *u Slrnefburg, t>m rr. vf)imt f)ellcre. — 
3eugen: donrai von SRuffdjinbeim mrjn £)eberidjiö brobir, 
3of)an 33rofo} vnb ©lime bürgere ju 2tyca)e m - 

Dat. a. d. M.CCC.XLIX, fer. iii. p. Luciae virg. 
ODa$ Siegel lEitberidj* »org. feljlt, ba« Aufarten« mit bcr Umfdjrift: 
S. LVKARDI. DE. DVDILSHEIM. &angt in grünem SBa^fe an.) 

Nr. 76 L 

1350 (6. San.) ihtnt fv, baö id) £cvlman von Sei?tJ>ecfen 
vnb @ute min (£lia)e frautve waten $u 8inginf)eim vnb be* 
fanten vn$ vor golfenanoe von £evtl)etfen vnb vor beme ber 
fta) nennit ©rujing, febeffen beo ftuliö ju 5Mnginf)eim, baö 
rvir [ollen gebin alle iar 2ßalter von 33erftab vnb 2llf)er;be 
ftnre (£lia)en framven iv. malber etvigitf forngelbiS, vnb fefcen 
en $u vnbervanbe ein fyube lanbiö gelegin jii £er;tf)ecfcn 
an evme fturfe. — 3 cu 9 cn: SBntjelo 2Becgcftufce von 93er* 
(lab, dulman von Steinreftat, 5llbret beö vorg. «£>evlmanö 
fon u. a. m. 

©. n. (5f)r. geb. m.CCC.l, an b. rii. bage. 

(9)iit Siegel Graft ©remn fon OJclberfi&etm Olitterfl.) 

Nr. 762. 

1330 (5. geb.) 3a) Dfkrlint eKa)e Wirten rvaj ettifrvanne 
93ertf)oIt gerieten, erjneö bürgerte ju SBufcbaa), befennen mia), 
ba* ia) virfauft f)an mit 2krt)engnif|e minis foniö 3ol)anni6 
vnb (Slfcn finer eüd)en Wirten, bein (Sloftere ui 9lrnefburg i. 
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marg gelbiö ierlia)er *ßfenntngulbe gelegen in ber ©tait $u 
93utfcbaä), mit namen e^ne Ijalbe marg of Hillen $u6 t>on 
^erUffyeim *nb r)obefitat, bij an ben burnen, rmb ber bume 
barju getyn bem roege, bty anbere Ijalbe marg of ^enflcn 
©niberiä l)u$, f)ob t>nb fa)uren, ane ba$ bagr)u$, t>mb rt>. 
marg Pfenninge. — 3eugen: *Rufer fcon Sßijele, £er;nrid) 
9tyä)e, ^nriä) 2B^e(ere, 6tyffrtt r>on ©te^nfurt, Sotyan 
geriete, ©Offenen 311 Söutfbaä) u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.L, in die b. Agathae virg. et mart. 
(2Hit eicgfl Der ©tobt 23ufebad> in grünem 5Ba$fe.) 

Nr. 763- 

* 

1830 (9. gebr.) 3a) Räppele Cimmetman rmb Sutte 
etid)c lube, bürgere ©ufcbaa), bef cnnin, ba$ n)ir ttor rmftr 
rmb tmftr elbim fei f>eil gegebin fyan bem fteä)l)ufe $u $lrnf* 
bürg allin t>n|m bu t?nb rmfe bejjerunge, bie tt>ir §an an 
bem fyabe, ba wir inne roonen, rmb f)an tyn rnibir inrpangin 
alfe lange nnr lebin tmt ein <£>irbifttyun tyerlidjft ainftä. — 
ßeugen: Ihme fernere, rmb 3o$an SBeijte, fa)effinn $u 
23ufcbaa) u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.L, in oct. purif. virg. glor. 
(£>a* eießfl ber Statt Sufrba* fetft) 

Nr. 764 

1350 (31. -Iftär$.) Nos Anshelmus et Irmengardis con- 
juges, commorantes in Bettinhusen, recognoseimus , quod 
vendidimus Gumploni braxatori, opidano inLiechen, vi. sol. 
denar. redditus annuae pensionis, ponentes pro subpignore 
jugera sita in terminis camporum villae Bettinhusen, v. 
quartalia terrae arabilis sita an Johanne von Merlouwe, dicta 
das wegelange stucke, iii. quartalia sita an deme Steinlohe 
dicta dy Gerin. — Testes: Hartungus, Heinricus de Felt- 
heim, scabini in Liechen, Heinricus carnifex, Wigandus 
sartor de Bettinhusen, Heinricus natus Friderici sartoris, 

m. »nein, «rn*i>. Urf.*»u$. 32 
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opidani in Liethen , Cunradus dictus Kretzere et Wolframus, 
scabini in Müsch in heim ei a. q. pl. 

Dat. a. <L M.CCCX, fer. iv. a. <L b. Ambrosü confess. 

(mt eieaet »ec etobt gt^o 
Nr. 765. 

- -- T 

imo (4 3ult.) 3* Slnbrea* 6tore c^n ebilfned^t tmbc 
£ille t>on 93urfartiffelbin etyn mtyn arm orautt>e tmbe CD^bexi«^ 
ir fon irfcnncn # ba$ tt>ir gefunet »nbe gerietet jten mit beme 
cloiftere 311 Slrnfburg »me fo getane facfie als bruber 2Birn$er 
ben »org. $tyberid)en gejtod)en onbe geflen ^atte. — 3ewgen: 
(Srroin etjn föeffen jum @tyejen onbe ©erla$ &on 93u$e< 
fccfe , (Eonrab #ornfberg tmbe dcfart in beme fjabe. 

Dat. a. d. M.CCCX, domin. prox. post nativ. Petri et 
Pauli apost. 

(SRit eieflct bei mitter* Gcf&art öon 8uf«f.) 4 V -^f 

Nr. 766. 

1830 (14. Slug.) 3$ SWefce elid)e Wirten n>aj fcot ttnfen 
Sofyan 9teuben, et?nt« burghrä $u SDfynjenberg, befennen, 
ba$ id) f)an gegeben burd) miner tmb mineö feügen fyuftmrtte 
Milien, tt>a$ id) ianbiä $an in beme mitten 9tobbe baj man 
^et>ffet in beme ^inberen tt>albe £>retyfe, ba$ btye xl morgen 
fmt, bem 6ptbale $u 9Kttn$enberg. 5lud) roaj id) gubiä $an, 
ij fetye etygen ober erbe farenbe f)abe, ba$ tyan id? bem (Elofierc 
$u Slmefburg gegeben tmb tyan baj oon en ttnber inpljangen 
*m etm ptyunt roafilS ierlt^e. — 3c«9^ n: ^ <£onrab apfii 
ju 2lrnefburg, bruber £ufeti burftrre bafelbid, t>on be6(Sloftir3 
»en, $ev £ei?nrt<$ tfolbenbenfel, #er *ßebtr tum SBelbirf^etm 
Gittere, $er ßonrab 9toft etyn paflor $u ©elbirffyem , (Sonrafc 
&rn$., dcfefe ©aijmgertere, <5<§effenen ju -SDtynjenberg, 
be* 6pibali* wen, bi$ gebebinget $ant. '^»^fe*» 

Dat. a. d. Äf.CCC.L, in vig. assumt. b. Mariae virgf. 
(Wil btf »wg. tlbt#, fowie ber wg. »Itter £<9tmd> mib $eber, 

uab (Ewwab JRojt, in grftnem Sadrfe.) 
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Nr. 767. 

1350 (19. 2lug.) 3a> (Eonrab »on ©runenberg, bürgere 
tmb Sajeffene $u 3ftar»urg, befennen, ba6 tä) mit nullen 
5lgnefe imjner boc^ter, ßufcen m^neS eijbene* onb £ilbegarbe 
fmer elidier Wirten rmb m^ner bootet, 3ol)anne$ mtyneS funeö, 
©reten tmb £at!>erinen immer bocjjtere, oerfouft $an, bem 
(Eloftere ju Slrnfburg alle bie reä)t, bie iä) Ijan an beme gube 
ju SBnd^efecfe, beS ©enemunt etyn lantfybel ift, rmb an 
ben $Wütyn guben $u geltfrucfen bi (Slperobbe, ber lant* 
Abelen f!nt 3of)an ©tiä) rmb (Slaebety Bulben, rmb ouä) an 
ber wefen jufjdjen Slmene rmb *Kul>raä)terobbe rmb tyety$et 
bie fremer wefe, rmb an 23ufa)e ber ba Ijetyjet bie 9ftu}Jpeil$ 
tyetfe bi 9tupraä)ter obbe. — 3*ugen: Suflety in bem £obe, 
©urgermetyfler rmb fä)effene, ©erwarb t>on grontyufen, £u$e 
oon bem aren, fä)effetien, SBern^arb 6ä)riber u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.L, in vig. b. Bernhardi abb. glor. 
(SWtt Siegel ber €tabt SRorburg.) 

Nr. 768. 

1830 (27. Oft) 3a) 3o|an oon £ol^etm etyn <5a)effene 
31t SJtynjenberg rmb 3flefce min eliä)e SJBirten befennen rmä, 
baj wir »irfauft tyan alle bty etfere rmb wejtn placfin bg e^gen 
fint, rmb beljalben rm$ ba$ erbe, bty mir fauften om Stynen 
Sflafen, etyn bürgeren $u gribeberg, bi) ba gelegin ftnt in ber 
termenunge beS $>orft$ $u«£>olfc§eim rmb $u $ua)ilnljeim 
ba bt?e, mit namen — of bem felbe getyn ©ambaa) rmbene 
an Longen t>on £uä)ilnfyeim flöget an ben $llfkbir weg — 
ober ben SUfteber weg ftojet of wafmuben — baa wejin pletf ilfa)tn 
ba bty — - $uffa)en ben jwetnt (Sbermaren — obene anSGBintljere 
oon 2BetfIar — bt;me SUftebig wege ftojint of bty baä) — 
«£uä)ill)euner burnen — in bei bruwartte wetybe — of 
bem felbe getyn ber bruwarttä Weibe rmb ®ambeä)er marfe an 
ber 33ruwarten finben oon SSßetflar — ofme reipne b$ ben oon 
Slrnefburg — an ber Ijelbene — ame lenken britfefre — ober 

32» 
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bem £olfcf>etmer weg — of bem felbe b^me alfirä lern neben 
bem pabe — bt> ©ofcen von £olfcl)eim — (tojen of ben eiä)weg 
bt) gulbenere, bem (Sloftere ju Slrnefburg ttn rrr. marg pen* 
ninge. — 3 eu 9 en: SB^njlo ©ulbenere, ©erfyart in bem 
moniä)tyobe, f^effenen ju ©Urningen, «£>armut von (Soln* 
tyufen e^n ebilfneajt, 2Bintf)er oon 2Öetftar, Gonje Dbermor, 
£enje ©tjlen 6mebi3 fon oon £olfcf>eim. 3u SJtynjenberg: 
(Sonrait Sirinfyeimere, Grtfele 33aut?m gerter e , <&\)U ber junge, 
@ä)effenen ju 9Jtyn$enberg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.L, in \\g. s. apost. Symonis et Judae. 
(<Dfit Sieget ber ©tabt 2Rin$en&erg in grünem 2Ba$fe.) 

Nr. 769. 

1350 (7. 2)ec.) 3ä) flunjela ©utroinen e^ne bürgeren 
*u 9)tynjenberg befennen miä), baj iä) oirfauft f)an bem 
(Sloftere $u Slrnefburg ii. malbir forngelbiö ierltä)er gulbe, 
betfifet of tnii. morgen lanbiä, gelegen in ber termenunge 
be$ borfte ju 53 e r fit at, bo l>er noa) gefereben ftc^nt — of 
bem feite gemt SBanebacfc — an bem ©elbirfteimer »ege 
fiojet of bty bunben bo ber gepetener finben — an ber mane* 
bea)er nxübe — of bem felbe get;n (Sa) jit — ju ben (ie^nnen 
gangeren bty <£>em (Sraft ©roppen — of bem feite getyn 
£)befe an ber foridi getyn 8 er (tat, om rir. fyalbe marg 
penninge.*) — 3t\XQtxi: Rapple Wertere, 3ofyan SBenilbere 
onb 2Baltt?er ©rumere, ©Reffen $u 93erftat, (Sonraib 2lrm* 
tyeimere, (Stfele 93amjmgertere onb ©öle ber 3unge, fä)effen 
w -äJhmjenberg. 

Dat. a. d. M.CCC.L, in octav. s. Andreae apost. 
(mit Sieget ber Stabt «Ditnjenberg in grünem ffiadrfe.) 

Nr. 770. 

1880 (24. 2)ec.) 3a) SBolfram e^n $riftir (Sonrabiö 
fon btjrae firä)obe ju £ol$f)eim befennen mia), baa fä) $an 

*) Qluf jetyrift : TVa. ista littera non valet , qaia modo habemus mansum 
cum subpignoribus in ea contentis. 
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anlauft bru jhwfe lanbt* of£olfcljeimer felbe oor foniften* 

fyalben morgen lanbeS, mit namen i. morgen flöget of ber 

33urenf)eimer fynbe, i. morgen, ben man nennet tum Sttefcen 

morgen, gelegin of bem fclbe gewn ber Ijofyin etta), of bera 

felbe ge*>n SKrjn&enberg brtttef)al» morgen jume fjolbk* 

bufäje bw 2Bernt)ere r>on £olfctyeim, bem (Sloftere au $rnef* 

bürg.*) — 3*ugen: ©erfyart in bem moniä)f)obe tmb Slrnolt 

(Sdjabatfir ftn brobir, ©Reffen ju £ol($eim, (Sonrait Sirin* 

Dimere, (Stfele 33at)mgertere, (Style ber 3unge, ©Reffen $u 

3Jtyn$enberg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.L, in vig. nalivitatis domini. 
(SKtt Siegel ber ©tabt min^nbiXQ in grünem 2Ba#fe.) 

Nr. 771. 

1331 (13. San.) 3ä) £tü~a <5mebin oon SBerftat ewn 
loibue bef ernten, ba$ iä) oirfauft f)axx mit willen (Sobelin 
miner boä)ter b. morgen lanbiS gelegin in ber termenugen 
be$ borfte ju S3erft at, mit namen of bem felbe getyn 
$il anbertfyafy morgen ame ober feroe 3uffä)en f)ern SBiganbe 
oon 33uä)e$ onb fyem SBaltere oon SBeleroile, of bem oelbe 
getyn 2B an ebaä) brittef)al» morgen an ßulman fä)oltf)eif[en 
an bem fribeberger wege, bem (Slojtere ju Slrnefburg omme 
rr. p\)unt roi. fa)illinge geller, onb roanbe mine fint, #etybolf, 
*ßeter onb <£)ille noä) vnber eren iaren fint, beö fefcen ia? en 
$u bürgen teonjelen mine boä)ter oorg., «£>e»bolf ©meben $u 
SJtynjenberg onb £afcfcelen Söetferen $u 53erftat. — 3*ugen: 
Rapple Söerfere, 3oian 93emlbere, fäjeffen ju S3er(tat, (Som 
rab Slrntyeimer, (Stflo 93ot?mgertere, ©tyle ber junge, fä)effen 
üDfinjenberg. 

. Dat. a. d. M.CCC.LI, in octava Epyphaniae domini. 
(SJMt ©iegel ber ©tabt a^in^ettberg in grünem SBanjfe.) 

Nr. 772. 

• • • i 

1331 (23. 3an.) 3a) gfyfcobe tmbe ßlfe eltydje lube, 
bürgere *u 5lffinf)er;m, irfennen onS, Oaj l)er Sub. feinere 

*) Huffdjrtft: fid. debitae warandiae C. iuxta ripajn. 
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beg doßtrd ju Slrnfburg Mt$ hat gegebin Irr. tfjunt geller 
t>on bejjirunge toene Ire* tyuft*, bag fo tm« gelufcen f>at$ten 
»nb fagen baj egen. cloflete »nbe ite bürgen bfj felbin gelbi« 
quit tonbe loty*. 

Dat. a. d. M.CCC.U, in crast. b. Vincentii mart. 
(9Wtt 6. 3o^annel SQtttbelbed (Sbelfne^t« u. Ämtmann« ju 2l|T«n^eim. 

öö jrigt ba$ öeflerS&eim'föe ffiap^en, mit Der Umförtft: S 

K1S. WANBOLT.) 

Nr. 773. 



(18. SHärj.) 3* Cunrte SBigantiS ©un fcn 
Sangiftorf »nb Sltyetyb man eli$e ttirtin irfennin tmS, ba$ 
n>ir furfauft f)an r. malbir forngeltiö eroegir gulbe bem clujiere 
ju Slmfburg ttnb tyan $n gefafi $u »nbirpanbe tritt, morgin 
artatfirä bty gelegin ftnt uf ®ambe$ir felbe — »f bemc 
m^nfkin felbe gen 93u<fin$etym — uf ber ©tetjnin mure 
»f beme felbe gen bem toalbe — tof ben »nbirffrln ^uljweg 
bi ben $errin fon 2Bijfele aua) uf beme grujf^in felbe — 
bi bem aluinfte^ne t>f tyerrin fon Slrnifburg — an beme 
tfmjbin *>nbir ©untram Slrtnfyetymere — obwenbig bir ptyafffti* 
tyetfin. — 3 ew 8 cll: «" nr ob Slrnfyetymere, ^etynria) ©ä)n>ar$e, 
Reffen ^ 9)tynäf)inbera) , fRule SffiigantiS fun fon Sangif* 
borf bnb äunfitman, ©ä)effenin $u ©ambaa) u. a. «u \ ' J 
A. d. M.CCC.U , in crast. b. Gertrudis virg. ■ ' 

(mt etegel ber Statt aHtnjenberg.) ' 8nf>lg j% 

Nr. 774. 

1831 (30. Styril.) 3* £einrt<& öon ©eile ein SBe^ 
pener tmb (Slfebct^ jtn eliaje tvirtin befennen, ba& mir tyan 
»irfauffet e$ne marf gelbes »ffe tmfeme fyobe $u fö»pra$* 
terobe önb »ffe alme beme baj bar fcu geboret, grtybebraa)tc 
*>on ©äffen etyme fa)effin gu ©runenberg , ©elen ftner eliä)tn 
Wirten tmb iren erbin, aua) befennen wir, ba& tm$ berfelbe 
bas felbe gub, ba bty marf t>ffe »alnbe ift, nneber gelutyen 
tyant ftu lantftbelme re^te. — 3eugen: (Sonrab 2>ei?tfa)eT 
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ein priefler, SBenfcel oon ßangenjieln eon toeppenct, £einfel 
oon SangeSborf ein fdjeffen $u ©runenberg u. a. m. *) 
Dat. a. d. M.CCC.LI, in vig. b. Walpurgis virg. 
WH Siegel bet 2lu0fieller«.) 

Nr. 775. 

1331 (29. Sttai.) 3* £eonriä) onbe 3rmengart mine 
eliä)e n?irten befennen , baj roir of f)an glasen beme Sic^^ufe 
$u Sirnfpurg mit alre be$$erunge, baj gut Qu 33utöbaä)) 
beä roir Santftbelen lange gewefi fin, in bem oelbe geon beme 
toalbe of ben fulgilre — of bem jungen raubolfe — of bo 
albin ftrajin bo <§bitlmbe — onbir ber a(bin ftrajin ubir ben 
albin fioerjburgere toeg — of bem burgraben — bo beme 
nujbaume , 3n beme oelbe Ijinbir 9?^birborf — of ben felje* 
roeg — - of ben roifegarten — bty tyern #eonriä) gleofe — 
bo ben tyerren oon &rnfpurg — bo fRuUx oon SQBijele — 
ubir ben gribir patr), in bem oelbe geon ©ribele — bo 
r)ern ©efcpanbiä finben onbir ber albin (fragen — of ber 
grajtoeobe — $u grajje of bo roetybe — of ber grojin grubin 
— bo Äonen — bo ber fdjirrebacfc bo £appelin — ewn pla* 
fen roifen bo ber freneä)in — eo.n #obejiab ju 9ltbirborf. — 
3eugen: ^erburt onbe «£>ennea)in SBejte, fcr)cffene $u S3utf- 
paa), Rappele onbe tfone, bürgere ba felbiö. 

Dat. a. d. M.CCC.LI, domin. prox. p. ascensionem. 
(2JHt fafl abgefallenem* ©tegel b« ©tabt «Bufcbadj.) 

Nr. 776. 

1831 (TOai.) ffunb fi allen, baj id) (Sonrab oon 2Bif* 
fenpadf) eon jauroer om> 5flefce mon boa)ter, bürgere $u Set* 

*) 1865 (81. Dct.) befennen Söolora^t öon ©afien, ©djöjf* §u ©rün* 
berg, unb öedjte feine fcauöfraH, ba§ fit bie »org. SDtarfe ©elbe$, 
weldje fein wjiorbener Sater ftribebradjt »on ©äffen wn bem »ora,. 
$einridj »on Seile erfanft &atte, bem Älofler tpieber öerfattft ^abe. — 
3eugen: Snbewtg oon SRanjelar ein örfefrer ju ©runenberQ, Slai 
»on ©äffen, 3ofcan »on äteflr i<$ , ©Offenen bafelbi« u. a. m. («Kit 
©ießcl ber ©labt ©rimberg, ba* beö 5lue^encro fehlt J 
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fiar, »nfauft tyan bem (Elojlir 8rnfburg »n(tt teil be$ »in* 
gartben 31t 6togfyufen gelegtn, bat in aua) biefelben geiffc 
liefen lube »nfier ganerbin fcor waren r>on bruber ©ertolbte 
ttegin itd ttebemeiftet* tmb Söiebrab Seiner. — ^tiXQtm 
SWarfle »on Gitteren rmb ^et;neman ftn ©un, fa)effen ju 
SBctflar. r:; lWs( 

Dat. mense maio, a. d. M.CCC.LI. 

(Da« Siegel btr ©tabt SBefefar ^ängt unberfe&rt an.) 

Nr. 777, 'WM »*n 

1881 (2Hai.) 3a) Style ©elfcir tmb 3rmenbrub eliaje 
lube, bürgere su SBetfliar, befennen tm$, baj toir fcerfauft 
^an bem ©toftire ju Slrnfburg eönen »irbung pbenige gelbte 
ierlia)6 jinfefl in rm6 fyu$ Snmcnbig ber SRingmure ju Sßet* 
flar gelegin am fomretyne, ntybene al r>efte am §ufe r>or 
wilen ,£>emria)$ bi bem jiotfe, entgein bem §ufe SÖenfceln 
von Sbertal. — 3*uge: 9Karfle t>on 9fm>ern rmb «g^neman 
jin fun, fa)effen $u SÖBetflar u. a. m. 

Dat. mense maio, a. d. M.CCC.LI. 

(üRit ©iegel ber ©tabt SBefelar.) 

\r. 778. h^-ÄS 

1851 (2Rai.) 3a) Cutt|c von ©arbenljeim gemantfniber 
tmb ©erbrub elia)e lube, bürgere $u Setflar, erfennen rmS, 
baj tt>ir fc^ulbig fm &u gelbene bem (Slofttre Slrnfburg iü. 
marf Wenige gelbiä ierüa)$ jinfeö fcj tmferm r)ufe 3nn?enbig 
ber SRingmure ju SBetflar gelegin, öf bem Orte ba man 
geet r>ä ben ©emantfremen in fyern £ermanö fyob »on Dl* 
mene, rmb tyan $u rmbirpfyanbe gefaxt rrrt. fa)ißinge Kaller 
getoiö, bi mir fyan an emne <£tfere ben »or jiten befaj f)tx 
3of). <5peä)t *ßafior $u 9Rcä)tenbaa) gelegin bi SBetflar rm* 
bir 2)alf|ei;mcre fyolje. — 3 eu 8* n: SWarHe tton Mutieren 
»nb grib. Steige, fajeffene $u Setflar u. a. m. 

Dat. mense maio, a. d. M.CCC.LI. 

(mit ©iegcl bet Statt SBefelar.)r5 
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Nr. 779. 

1351 Jftmt fte, ba$ ity Söinbrub, fcerlajen nri* 

beroe vollen cc «£>etnriä)0 Seppirä beS fcr)un>e(r)ten r>j ber 9Ru* 
toenftab $u SÖetflar, »fgerragen f)an bem (Sloftire $u 2lrnf* ( 
bürg alle mime gub $u 2Bctflat rmb r»f ben feibin ju @tog* 

fyufen, ?u ©iffä)obiffird)en gelegin, — 3e«Ö^ n: &> n * 
rab r>on (Safcenfurt rmb £einrta) von ^evlif^eim, 6a>ffene ju 

SBetflar u. a. m. 

Dat. mense maio, a. d. M.CCC.LL 

(«Kit eiegel ber Statt ffiefclar.) 

Nr. 780. 

1331 (IL Sunt) 3ä) Subemig r>on Harbin rmb Sttefce " 
ftn elidje frourre, bürgere ju Slfftnfyeim, irfennen rm$, ba$ 
rmr r)an gebin burä) rmftr ©ele r)eil rmb aflir ber von ben 
ij rme fommen ift, $u einre lutirn almufe bem (£loftere ju 
Slrnfpurg iii. Sttorgin i. ferteil rmb riii. «Rubin artacfir* ge< 
legtn in Xermenie beö botpö ju 2öicfinflab öffe bem Selbe 
gen 21 ff i e im juffa)in ben «£>ern r>on Slrnfpurg rmb (Son* 
rabe r>on £intfKim, rmime i. ferteil rcaffte jerlt6er gulbe. — 

Dat. a. d. M.CCC.LI, ipso die b. Barnabae apost. 
<2Hit Siegel ber etoM anen&cira.) 

Nr. 781. 

1331 (14. Suni.) £unt fr), baj ta) So^an @vgilf6un 
r»on ben Safftn fo r/me got gnefcig fr; rmb «£jeinfcen min bru* 
ber gefauft r)an r>mme «Rulen r>on Surf entyer;m , (Son&id)in 
r*on £ergeren, Stytnrin gB^gcmtoen rmb £erbenen, bie ge* 
brubere, 2Br/gaM>eö fune t>on Sangijborf, rmb ir (Srben (Sin 
fyalbe <£mbe Sanbiä, t>\) ba Ityet in ben Dtobcrn r>or bem fyulfc 
in ®ambed[>er geriete an bieftn fünf ftuefen, baj irfte baj 
lyt niebene in bem «Robbe b\) bem tt>er>bea)in, baj anbere b\) 
bem brevem mulnn>ege r)ern Dielen, baa breite obewenbig 
an bem rurben ftuefe $uffa)in Spanne rmb $ulen , ba$ rnrbe 



Digitized by Google 



484 



1351. 



obewenbig 5uffd)in Sßrfyanne »nb ber ©utroinen, baj fünfte 
obercenbig bed ©unfer tt>egtö an *Rulen, oe$ ^ant fte &n$ \u 
burgin gefafla Slnföelmen £eutfin |ä)ult$et>aae ifl §u ©ambaa) 
tmt> SRulin »on ©ucfenljeira. — 3*ugen: Subenng *ßar* 
rer ui ©ambacb, 3ofyan föule burger jugrtybeberg, 2lnf{)elra 
£eurfin ©a)ult$e9a$e au ©amba*, *ßeter berufe bon £er* 
geren u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LI, xviü. kal. julii. 

Siegel »cn ©elbirftevm mtttxi unb be« »org. «Pfarrer* 

eubtoig.) 

Nr. 782. 

1831 (28. 3uni.) 3* SBern^er 2Bife fcon SWinjinberg, 
et?n burger $u ©runinberg, befennen mia), ba$ tt>ir »erfauft 
^)an, mit nullen £ebenrige miner Wirten h>a$, bem (Hoiftere 
t>V ©rfere onb nnjfen, ber ermanne e^n teil galt au ©ambaa) 
in ben §oib tmb nu »eretygenet ftnt, bty ba gelegin ftnt in 
ber termenunge be$ borftä $u Gebern «&ergeren mit na* 
men offe bem Dfkr&elbe in ben grubin ame £ergir wege 
auffa)en gulbere »nb (Soln^ufere — bi (Swine ame £ergir 
toege bi bem nrilo — an Suncfrotoen £t?fen ftutfe — of bem 
©obinfelbe bi ben jtt>e^n (Erujen — bi bem S3urgeline an 
ber 3utfen>olfm — an bem 23obinn>ege an ber Ctuicfcteln — 
oberoenbig ber Se^mgrubin bi (Sunrab ©marjin — obene an 
■Jfteibene — ame «gmlfcwege bi 93ertljolt>iö burnen — of me 
9tetyne ame SRotfinberger tt>ege — bty bem ftetynnen §u$ ame 
grabin — of bem albinfelbe bime borfe — ame f>ulbirbuffd>e 
SUffä)en ber £ilbebrenbin rmb ber Ouitytelin — bi ber froat* 
jin erbin — bi f. 9tyä)laefe an tyern 3o$anne fä>ribere — 
obene an tyern £artmube ihtlbinbenfele — of bem ©rutfefelbe 
auffd)in (Eunrab ©marjin onb 2)ruttybe — of 2)reifer »elbe 
ame Sllbtnrobe ofme ©teinberge. 9tu ifl leibir bntaib in 
bttftn fauf gefaüin, baj min mirten öerttallin ift ber got gnabe 
&nb intyat n^tf) »eräugen noa) baj gut ofgelajin ben sorg* 
geiftliäjen lutin, ban iä) Sßern^er fyan oera^gen oor mia) onb 
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fyan en baj gut ofgelajin in berae geregte, ba ij innc Irrt, 
*mb fefcen cn ju bürgen fcor minen foin 9tyä)laejht, ber noia) 
t>m>er$igber ift, (Sonrab Söifen. minen t>etirn, £unen &nb 
SBerntyern mine brubere. — 3*VLQtn: ftule »on 93ucfentyeim 
tmb jftmfelman, fcr)effene ju ©ambaä), bty aua) ba bi warin 
ba ba$ gut $u ©ambadj öerer/genet fcnb ber (£in$ geleit wart 
&f ein ©tude genant baj Sangewegeftutfe *nb brittefyalbin 
morgin an 93utf intimer wege bi ber genfe weibe, rmb mit 
br/eftn $wein nemelic&en ftuefin ftnt »ereigenet bttfe rmbirpanb 
alle, &nb anbirg atlir finre gefwifterbe gut,.ba$ bij fyere 
ba geljabit l)anb, (£unrab Slm^eimer, (Stfele 33aumgertere, 
©tyle ber junge, fa)effenen ju SJtynjinberg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LI, in vig. b. Petri et Pauli apost. 
(«DM Sieget ber ©tabt 372in|enbeTg.) 

Nr. 783. 

1331 (29. Sunt.) £unt )t, ba* ia) <5tarferat »on 
feljeim (Sbilfnet^ tmb 2lngne6 min eli#e .jpuafrauwe »n$ 
befennen, ba$ wir er/nen retten wefftl geban fyan mit beme 
(Slojter Don Slrnifburg, baö wir beme feibin gegebin f)an 
•fatia; gut al$ wir Ratten in ber (Slingin, ba$ etwantfafoin* 
furtereS wa$, btyi namen ein fturf art atfcriö »nb etynen teilt* 
garten, alfa baö ön$ ba$ clofter bar wibbir fcat gegebin ein 
ftutfe artaeferis baö gelegen ift $u 5D?ctri [garten, be$ Sflarg* 
wert 53rua)eö ir>a$$. 

Dat. a. d. M.CCC.LI, in die b. apost. Petri et Pauli. 
(«Kit Siegel be$ «freflerS.) 

Nr. 784. 

1331 (9. 3uli.) 3a) 3ol)an £ufer erm 9tr/tf)ere *™ 
^oinberg tmb (Bamia min ($lia)e Wirten befennen, ba$ wir 
fcerfauft Dan 5$Üin r>on £anauwe, burger ju granfenfurt, 
rmb ©Ifen ftner fyuffrauwen iii. f>ube lanbeä rmb ir. morgen 
tmb (Srmen fyof 9ftea)tlid>e0 eigens, ba? ba ift gelegen in ber 
Serminunge JU $ube$l)cr;m, tun ccc. pfyunt l)eller. — 
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3« u gen: @rfefyarte ©ebur eim amptman ©ubeffyetym, 
4?e*ntria) fcon (£v#en ei?n t>oi)t $u SÖnnecfin, 3 c hau Sä)rt)* 
ber, (Sberfart Btyqbtx, fajeffen $u Sönnecfen, jhUe Srnwt 
»on 6teben, 9iei?nf>art 6a)urge *>on ftenbel tmb £erta>in 
6m»tl) r»nb bie fjufgenofen gemetynliaje $u Subeffjeüm u. a. m. 
Dat. a. d. M.CCC.LI, in die sabb. an Margaretae virg. 



mit eiefid bc« 2lu«fteUcrö in grünem Söadtfe.) 



1331 (18. Oft.) 3$ 3be for roüin 6tyettn 2Birtin 
toaö von ©runingin, burgerfa)in ju 9Jtyn$I)inber<$ , irfennin 
mia), baS icf> mit n>ilCtn mtynre fynbe tmb mtynre etybeme 
gegen tyan ju etmte felgerebe bem floftere $u Slrnfburä) etylfte* 
Ijalbe meftin forngelttä ewegir gulbe, bty metr atte ifyar 9ftule 
<5tfyn von §ul$!)etym gebin fulbe fon beftn tmbirpanbin &f 
#uljf>ei?mir felbe mit namen — $u Sttittilbunbin an bem 
tvege fon 33erincljet>m $u 5fltyn$f)inberg geb — i. mor* 
gin n>aö &a($inb9;fte rmb i. n>eftn t>f bie floi^fe bty au$ 
5t\if$mbi$(tg tt>a$. — 3 cu 9 en: ßunrab 5lrnl)etymere t»n& 
©rfele SBaumgertere, fa>ffenin $u 9Jtyn$inberg, QIrnuto ©a)at* 
aefir, (£tm$f)e 93birman, ©cbefftn ju ©runingen u. a. ra.*l 

Dat. a. d. M.CCC.LI, fer. iii. post Galli. 



1351 (14. 9toö.) 2öir (Sbirtyart »on Suren, Sonrab 
SÖencre alba felbeö, «£>etynri(b JDroft r>on 5ll&enbud)fetfe, 
<£>einria) 9ftotyfcelere, ßefarb 2Batfe$, Söaltfyer imme fyobe rmb 
Sunge, fä^effenen $u ©rofen 33uä)fecfe, befennen, baa nur 
gebetet fyan öor geriete, ba$ btye£erren »on Slrnfburg t>on 
tyten Ijoben su SBurf artffelben rmb $u 33uren nt)t 
big ftnt ferner 2)orffä)af ba inne ji gelegen ftnt , fetyne fture 
aber tyelfe $u bune $u feimerletye Herren notybe, »er e$ aber 
baö ft lantfybeta feften in ir tyobe, bie 2)eben als anbere ir 
nagebure. Slua) f)an wir gebeutet, -ferner ir rnea)t of bem 



Nr. 785. 



*w m*vrJ 
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fir^ofe ju 53uren ifyt f)ette, ba$ f>e ba t>on bem borfe niä)t 

fdnilbig ift ut bune, e6 en teere tan, ba# man funberlia)e 
mufte tntr bem fird)of bingen. 

@. n. (Sf)r. geb. tn.ccf.lt, bco manbageö n. f. 9ttartineS bage. 

(TOit Siegel 3»»^$ 3o&ann *w J)ta^e, fficppeucri?, ba bie 9Inöftener 
ein eigneö Siegel ntdjt fyabcn, in grünem Sßadjfe. 

Nr. 787. 

1331 (6. 2>ec.) jHktr (5un#e gen. JDufliföeubit »nb 
^ermjfye <5n>er()ir, bürgere jit 9)h;n Einberg, irfennen, 
baö baö (51 öfter Slrnfbura) t>nö $u reajteme irbe I)at gelmven 
er/n ftncfe lanbiö rmbir bem 6ter/nberge. — 3 e U9 cn: 

rab 2lrnf)er/mere, (Srruin SI)ud)n>orte it. a. m. 

A. d. M.CCC.LI, die Nycholai episc. 

(9)tit Siegel ber Stabt üftinjenberg.) 

Nr. 788. 

1332 (9. San.) Sa) greberia) tton SelbtrSrjeim gittere 

r>nb @Hibe min eliä)e rr>irttn befennen, £m fo gebantn fauf, 

alö baö (Slofiir ju Virneburg fyat geban mit 2>r/ebcrid)e be* 

ebene tmb bem (Solvente beö fiiftiä ju gnlbe, rmt crin f)of 

gelegin $u *)3ettirn> ile, ber ba f)ei$t ber grcnfyof, rmb tti. 

fyuben vmbe aa)tel;a(be morgin lanbiö artaeftrö, bie barin 

f)orin,*) ba} tvir baj gutlid)e gcfyengin rmb geüolgic fm ge* 

roeft, roa$ banne nur bajfelbe gut for fyattin gefauft, vmb 

»irjtyin bar of gen^liä)e aüte red)tiö, baö ttrir wn t>nftö fau* 

fiö voen ju bem feibin gube mod)ttn gefyabin. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, ii. fer. prox. p. Epiphaniam dorn. 
(TO Siegel be$ 2luö|Merö in grünem Söadjfe.) 

*) Descriptio agrorum in campo versus Clopheym — der slusche- 
lechte gere by dem lochwege — das Cruminestucke ober den 
locherpad — an dem nymanes graben — an dem bockesbalse^ — 
an dem velwylre wege vnd ober den holshober weg — hindenc 
by dem velwilre wege vf der holen — an der schultheysen by 
den slymen — by dem Clopheymer wege an dem faldenreyne — 
im Clopheymer gründe — hinder dem stritbaume vnder der bunde 
— dy bunde geyn Holshoben. 
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Nr. 789. 

1332 (2. 5 e ^ r ) Nos Henkelo Hesse miles et Lukardis 
conjuges recognoscimus , quod monasterio in Arnspurg ven- 
didimus pro cclxxii. libris hallens. ii. mansos in campis villae 
Bücken heim sitos mere proprios. — Testes: Henkelo 
Hesse miles praedictus , Conradus de Byenheim miles , Men- 
gotus dictus Hug armiger et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, in purificatione virg. glor. 
(Wt Siegel beS 2tu$ffrfler3 unl> Gonrab« »on Seqen&eim in flrfmem 
3Bad>fe, lefrtere* baö ©eller^eim'föe.) 

Nr. 790. 

1332 (26. gebr.) 3* SÄefce etwanne tlity mitten (Son* 
rabeö gulbe«* »nb i$ (Stymelub HJMraengetn, 3oi)an »nb 
£etyn$e imjne fune, bürgere $u Sftinjenberg, befennen, ba* 
n>ir fyan gegeben bera (Sloßer $u Slmfburg ii. malber forn* 
gelbeä &ur alfoli^e erbebe^l al$ !)em (Sonrabe Sftelmengert 
meinte ju Slrnfburg tonb bem (Slofiere fcon ftnem toene wer* 
ben fulbe aber mo$te t>on önfer bet)ber n>ene, *mb tyan be$ 

Descriptio agrorum nostrorum in Petterwile emptorum 
erga dominos de Fulda. In Campo versus obern Erlebach — 
hindene an dem dorfe an dem Frankenfurter pade — slozet of 
dye bundo — an dem lochwege — an dem warlande — dye 
bruch — an dem hober wege — of dem erlebecher weg — in 
dem rugeforste — an dem Sehe — by der dornhecken — an 
dem nesselnbusche — an dem pule — of den hultzweg — zu- 
sehen den dorfen of den graben — der gere of der bacb zusehen 
den dorfen. 

In campo versus Roddeheym — an ober petterwyler we- 
gen — in dem rothen ackere .ober den pat geyn Roddeheym — 
das sluslechte stucke of das rodueymer riet — by gründe losen 
burnen — in dem buddeme — an dem fohensteyne — an dem 
lieber wege — an dem frydeberger wege — dy bunde of das 
dorf budersit de strazen — an der betteziechen — an der rodene 
— by dem reynburnen — an dem kerber pade — of dem bene- 
garten — an dem hulderstruche — by dem nydern riede. 
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betoifet i. malber of bi to. morgen lanben, btye ba ligent $u* 
Jen 2)r<9fe onb ber SUbenburg tmb gi^cnt of tote Petiten 
jtrafe bt) fyern 2Bernf)ere (Sle^nefouf tmb ba$ anbir malber 
of bie feftenfjalben morgen bi ba ligent getyn SBubenfyeöm 
etyn toegelenge jtutfe bi fyem ^artmanne (Solbenbenfel , bie 
gefouft Horben »mme (Sonden (Solnfjufere. *) — 3 eu 9 en: 
(Sonrab Slrntyctymer, (Scfle SBaumgertere , fajeffenen $u SDfin* 
jenberg, 5Rule »on Bucfintyetym, *|3eber tton £ergem, fc^cf* 
fenen ju ©ambaa), £etynria) £)ufel, Sftarfle Seelen fun ju 
JDre^fe u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, iv. kal. mareii. 

(2Rit @ieg.el ber ©tabt 2Kinaenberg) 

Nr. 791. 

1332 (28. gebr.) 3a) £eitman, efctoanne 3Äengoji6 
fon »on Slbirn Saupaa), »nb ttMr 2Hengoia, «&etnria> tmbe 
CSlfebity, jine finbe, befennen, baj ttir »erfauft tyan bem 
Gloijtere ju 2lrnfpurg r. fa)tüinge penniggelbeS jerliajer gulbe, 
»nb fefcin in bar our au onbirpanbe »nfen fyoib tmb btye 
garten in ber gajjin, bt> nnjefen bi 6ipeln SÄengeln fone, 
bty ba »ri ijt, mtb einen morgen 2anbi$ in alben Jobbern, 
ii. flecfin n^eftn bi £einria)e 2Beberf)anen on einen morgen 
atfirS in berae £ene$ (au £aupa$.) — 3*ugen> «£>einria> 
(groinbe oon ©runinberg ein brubir |u Slrnftmrg, (Sonrab 
gen. in ber gafaen oon Dbirn Saupaa), Styfo £elmanni$ 
brubir u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, fer. iv. prox. p. domin. invoc. 
(2Xti etegel ÜRittere Hammen »on 8am>a# mib (Eonrab'ö Pfarrer baf.) 



•) 1367 (22. 3an.) wrfaufen $einridj gen. 2Jtelmenger unb 5^un^e(e 
(Seeleute, Bürger au ÜRinaenberg, bem Äloftet bie 93ejTerung eüteö 
Slrtacferfl ebenbafclbfl gelegen. — 3 cu 0 en: 3°& fl n n ren $>ulfot>eim, 
©ertofb ©elin, fdjeffin ju SJtynjjinberg, £eife Quecfe, ßonfccfyht 
SBfnanbtS fon, bürgere ba felbis «. a. m. (Mit ©iegel ber <5tabt 
SWinfenberg.) 
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Nr. 792. 

1332 (L SDftärj.) 3$ (Sonrab SHnbenere fcon (Sberflab 
befenncn, ba$ ia) fyan entnummen vmme baä (£lofter ju3lrnf* 
bürg ju rea;tcm erberea)te c^nen garten gelegen in bem borfe 
ju ßberftab gein irmc tyobe ober ben weg, »mme einte 
marg gelbed ierlia)er gulbe, tmb fefcen bar »ur tyn jit fcnber* 
panoe mtynen arfer, ber ba liget an bem breite bi Simpurger 
of bem r>elbe ge*m ©ambaa). — 3 eu 8 en: ßonrab 2lm* 
fernere, (Sonje (Solnfyufer, (Jtfle SBaumgerter, 6a;effenen $u 
SDtinjcnberg , 6tyle etr?a)em, ©e^nfle ©ty$eii t>nb Sotyan 
t>on ^Rodenberg u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, kal mareii. 

(2RU Siegel ber ©tabt SKinjctiberg.) 

Nr. 793. 

1852 (1. Kai.) 2Btr £einrid? r>on Sfenburg tyerre $u 
Bübingen befennen, baj wir serfajt f)an »iii. malber forn* 
gelbeg &ff anbirfyalbim lef)in gelegen in bem geriete $u (Ed v 
tyarbiffyufen, (Men efcwanne elidje Wirten SBolmarö r>on 
jfre^nfelt, bürgere $u ©et>lnf)ufen, mit willen Herren §Ubrea)$ 
btyfa)offt$ ju Söirfceburg, »on bem nur bie felben gub ju 
leljene fyan. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, ipso die b. Walpurgis virg. 
(2Jltt ©tegel Dcd 9lu«ftenerS.) 

Nr. 794. 

1332 (23. Wal.) 3a) 2lnff>elm gen. £eufe »on ©am* 
baa) rmb (Slfebitl) elia)e Sute erFennen, baj wir »erfauft Ijan 
i. malber forngelbiö eweger gulbe bem (Eloiftere $u Slrnfpurg, 
be$ fefcin wir en bar&ur $u tmbirpanbe ba$ Sant, baj Oernaa) 
gefa)rtben jtet — bty bem alben (te^ne — gen bem £ul#)ei* 
mer weg — gein ben glia^en et?a)en — an bem firmen Sanbc • 
b\) beme tyfen wege. — 3*ugen: 9*ule r>on SBucfenljeim, 
2)r;le 2ttunpar, *ßebir t>on £ergem, SBigant r>on Sangteborf, 
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föeffene gu ©ombo^, £emria) gmgcr^ut, SBigant £u$ere 
u. a. ra. > . # 
7, Dat. a. d. M.CCC.LII, x. kal. junü. 

(Wir «Siegel atye'« »on ©eibetöWm, DUtter«.) 

Nr 795 

1352 (2. 3uni.) Nos Rulo dictus Freise et Irmendru- 
dis conjuges, commorantes in Ebberstad, profitemur, quod 
ob remissionem omnium peccaminum nostrorum et proge- 
nitorum nostrorum donaviinus monasterio in Arnsburg i. ju- 
ger terrae arabilis in terminis villae Ebberstad situm an 
deine klostirwege , quod quondam fuit Guntrami Ostheimeres, 
et locationis titulo ab eisdem religiosis idem juger cum i. 
jugere sito an deme grozin wingartin recepimus ad vitae 
nostrae tempoya pro i. modio tritici. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, iv. non. junii. 

(27M eieflel ©otfri&ü, Pfarrer« in greife.) 

J\r. 7Jo. 

i 1352 (29. 3uni.) SQBir $f>ilu>$ von galfenftem ber 
ßtoefte f>erre $u 3fttnfcenberg , ta; £einria) tmb (Sone üon 
©elbirffjetm gen» Äolbenbenfele bittet, gemeine ratytlube ir* 
fennen in ber fa$e »rnme 3wetyunge ä u f<fycn bem (Sichere 
SU Slrnfburg tmb (Sparte ^ojere t^me @belnfnea)te, als (Stuart 
au fpria)et bem (£loi)ftere »mme Verberge, bi? bog fetbe fülle 
geben in ftme geriete ju 23orgf)arte$felben »on irre 
fyooe Wfyn ba felbeö atö ml alä bty f>ot>e ane gefyote naa) 
marfjal, beö ft nit getan r)aben, ba von tyne groj fa)abe 
befoment, snb bt? i)enen »im Slrnfburg bar $u antworten/ 
ba$ ft beä »on tea)tö wegen nit fa)ulbig^cnfin, be$ |>reä)en 
mir, jtnt bem male ba* bt; Herren »on $lrnfpurg mit e^rae 
guben »ffen briete tmbtt Solans »on 3)ral)e einä 9fcitf)tet$ 
in 5Bua)efecfer tat?l 3ngeftgele »erftgelt t>or fcnS errctyfet $ant, 
baj fyben fa)effen gebeölt t)ant $u 8ud)efecfe, bag bv Herren 
»on SIrnfburg »on iren t)o»en $u 33oYg$art*f elften nit 

$ift. Sierein, ?lrn*b. Urf.;»u<$. 33 
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fo)ulbig fm feüirc^ 2>orffefä)aft, ftye 6t$ure noc$ fclfe gu 
bune ju ferjnreletye Herfen noben aber binft, fi arbetjben bty 
J>o»c fclben aber ligen mirfte, mx t$ ab« ba$ ft SantftbeJe 
festen in ixt ty>*t br; fotben tun al$ anbtre irc naa)feburen, 
»nb mir baj felbe auä) »orfyort tyan »on brui alben erbem 
mannen r>$ bem r>org. geriete, Ijer fcmme fprea)en mir gume 
regten r>f »njtr (Sfybe, baj baj (Elowjter ju Slmfburg rmb ire 
£ofce su 33orgf)art3felbe »orbaj emecllä)en bt) ben felben 
Igren »orgen. fril)etybcn bliben fülle, rmb maj föabcn dawart 
9lo$er bar über geliben Ijätte als r>on Verberge Wegen r>f br) 
f)or>e, t>aj ba$ (Slofter nid)t l)at $u fa)affene. 

Dat. a. d. M.CCC.LÜ, ipso die b. Petri et Pauli apost. 
(Vit in grünem 2Bad)fe angefangenen Siegel ber 9tu$freIIer fehlen.) 

Nr. 797. 

1352 (27. 9?or>.) 3$ ®ele r>on langte, dtmanne (Blty 
fraumc (SonrabS r>on <5rtyngefl)ufen , bef ernten, ba$ ia) §an 
. t>f gelafen alle$ bcö gube$, ba$ ia) gefauft f>an ju langte 
N rmtme (Eonrab minen bruber, rmb anbereS, maj ia) f)an in 
oorffe ober in gelbe, erfere ober rrmfen, (Sonrab mm Sangiftorf 
mime [magere bru beil beä r>org. gubeö rmb €>marjen mime 
o^eime ein mirbetyl beS gube$, big ba$ ia) tmb min fint fe 
gelebegen rmb gelofen »nb br; anberen bürge b» fe öorfajt 
fyan rmb er mibeborgen ftnt, mit namen §ern £enriä) Neunen (?) 
ritteren rmb ©obelen r>on Sinben ober »er an ir ftat borge 
ijt, bty (Sonrat rmb «£)enriä) fcorg. r>f flc^ »orfafi fyan alfe 
lange bij ba$ $enriä) r<on ber jit, borger ju grtybeberg, rmb 
ftne erben in aller ber mage alfe bi; bröfe fegent, br; fe £en* 
ria) egen. bar »ber beftgclet rmb gegeben §an rmime ben fauf 
ben £enridj »org. r>mwe mia) gefauft Ijat an beme gube ju 
93lan>elt gelegen, ~ 3 eu 9 en: £einriä) ein gerrere p 
langte , (Sonrab £uttenftenger , ©roje «£>einje , art S$el* 
fyorn, SBettuc deiner, €a)effen $u 9*obe$eim u. a. m. 

SBune aua) ia) rmb mlne fint t>orjiä) rmb merfä)af bun 
&einriä) »on ber $it, föonrab,-&einria) »nb eren mibeborgen 

. ^ ... j .... 



Digitized by Google 



1352. 493 



gelofen, fo fol mit (Santa*, ^eirund) aber et etbert baa oorg. 

gufcltolber g«bem • i j ?• . / 

|.!lf. Dat. a. d. M.CCC.LII, fer. in. p. Kalherinae virg. 

'■- •) .:■■.■/ (ffllft ®i«ßef Ritt*» GonroM fr. $«flerö&eim.) 

)ft*/ffj . - , . j^j, 

1352 (24. 5)ec.) SQSir Gpnrab abi »nb bet (Eonuente 
gcmeinliä)e beö fclciftit* iu towipjm kennen tm$, baj mit 
ome ben (Sbeln fetten Sungjerren ^tyilippfen oon galfinftein 
ben (ilbeftin Jerre ju :ättin§inberg tmb ftne (Srbin Ijan ge* 
fäuft c. dä)teü forngefbte »ff fl«en fronjof tmb of »U. Juben 
Smtbiö, bt bat in gelten an Slffmfetm tmb in £etme* 
ttung* berfelbin Sfot gelegen /■« wi« -.frn< feinere ober Joue* 
nton, bet bi felbi gitb imte §at ierfi<bte gebin fal »ff tmfcrä 
Simgjerttti t>org. ober ftnet erWn fd)abin, foift rmb ©erluft, 
in tortfeth arnfpurger Jof $u gribeberg, fa)u$fcn ben fcroctrt 
rirtflt fraurotn bagin alä fte ju Jimmeie für onb geboren warb 



arte »fjog tmb roibbertebe. 

Dat. a. d. M.CCC.LII, in vig. natfvitatis domini. 
' (2Blt Siegel bes 9lu$tMera uab ber Surgmannett fron SWinjenberg.) 

Nr. 709. 

t o 1852 (28. 2)ec.) Nos Philippus de Falkinstein senior, 
dominus in Mintzinberg, recognoseimus , quod Johanni sar-* 
tori , opidano noslro in Liecke , et suis haeredibus locavimus 
domum nostram , quam quondaro Gunplo braxator possedit 
inhabilando, infira muros Liechen prope forum, pro iv. 
libris hallensium. 

v , Dat. a. d. M.£CC.LlI, ipso die b. Innocentium. 

(2JM Siegel US 5luöficttct3.) ■ 

IVf» soo» 

13&9 (im $)ec.) 3a) #eibenbrub, oetlaaen roiberoe rotten 
ee 3of)an£ Dünger^ rmb ir fonb, burger $u SBetflar, erfennen 
rmä, ba$ roir verfauft Jan bera (SJoftir a« 2lrnfb«rg etynen 

33* 
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tirbung pfjeninge gelbi* ic. «g bem £ufe #einfcen fönfen 
tmb £erman<3 jtn* brubirö *on ^crUf^eim bürgere ju ©et* 
flar, ge(e0tn 3nroenbig ber 9ttitgmuren ju SEBetflar obemenbig 
ber mcfcclergawn. — 3e"8* n: Wlaxtlt t>on 9tu»eren, (Eon* 
rab *on (Safrenfurt tmb £einriä) &on £erlifl)eim , fdjeffene 
ju SBctflar u. a. m. 

Dat. mensc decembri, a. d. M.CCC.LH. ' 

(SWit 6ie ß el ber Statt ©efclar.) ^ht«* 

Nr 801 • 3 " • 

1333 (3. 9Här$.) 3ä) 2öernl?er s>on £uftirfl>eim prtefler, 
pafior $u 2Bebirfelben , befennen, oaj iä) öirfauft fyan bem 
Hofiere »on Slrnefburg r. malber eroeger fomgulbe tye t>aj 
malber »mme rt. marg Henninge, rloi. fa)illingc federe »ur 
bie marg ju re$ene, aua) l)an iä) en bar oor $u fcnbirpanbe 
gefajt ju 23er jtab off min gut, triefen onb ecfere. Dffe bem 
erften felbe l)an id) benufet oor beme i)egcrtebe ben froiä)ing, 
be$ ftnt uriiL morgen, of ba$ anber feit gein (Sd)jile »it. 
morgen an jrocin ftutfen, bi ligent beibe an SQBiganoeä oon 
S5ua)e$ großen ftutfe, (Styneö juf)et i)en an beme i}otyen jteijne, 
baj anber jufjct f)en an ben fee. Of bem britten felbe ge^n 
2öancbaf) oii. morgen bty bem 2Banebeä)er pabe, iii. mor* 
gen an bem fteinatfere , it>. morgene wifen an eime fhitfe bty 
Sßiganoeö june oon 93uä)e$, i)ei$et ber egelfee onb iL ruben 
mitten in ben ttrifen Sötganbeä »on 33ua)e$ grojen roiefen. 
3ä> l)an aua) oor reajte 2Berfä)af tar »nb tag ju bürgen ge* 
fajt.bty rittere l)er griberia)en oon 93elbirff)eim, ber ba wonet 
ju SBerftab, t>no f)er Gräften oon 33elbirfl)eim, ber wonet 311 
2Kufä)in^eim.*> — 3^ugen: Styeberiä) fcon Soinfietn »leger 

*) 1368 (4. 2lprü> befennt gufee wn Setbult dbelfnedjt, bafj er bie 
»arg. 10 ÜRalter ÄontQfilte, welche fein »erftorbener Dbeim 2Bern< 
ber oon $üfter6beim bem Älofter oerfanft, ie^terem entri^ten wofle, 
worin er biflljer fäumig fleroefen , mtb bap er »on bemfeiben bie »er* 
unterpfänbeten ©utcr, welche bep^atb von bem Älojter uffgefyalet 
»erben, Imk biefem wieber jurfief ermatten ^abe. ßeugen: 2Btganb 
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. . be* Ijabea ^er Herren oon £ene$ ju Dbefe, (Sraft ©roppe, 
JDamme t>on 9Rufä)in$eim, (Sraft fcdn 93elbirfoeim bürge fcorg., 
Gittere, 3<#an $on 2Bölf3felen roepener, ^einriß Gastiere, 

• Rappele Secfer, £etnriaV£artlieb , 3<$an SMntyelber, fd^cf^ 

• feilen $u 53erflab tu a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LIII, * in domin. quadrages. qua. cant. 
letare jerosolim. 
. (2JW eiffiel be* SMftefler* unb ftriebrldjö »on Befleröljcim »oro,.. - SM 
• eicgel Gräfte »on S3eIIer$l)etm fe&lt.) * 

f • Nr. 802. 

• -1858 (19. 2K5rj.) 3* SBern^er (Solbenbenftl »on Sei* 
berfl^m bitter, 6i$erob fine eli$e ratrfen* befennen, bdj 
mir torfauft fyem bem (Sloftere Slrnfpurg »nb irme fpttale 
t. malber forngelbej ettriger gulbe fcmme r. marg peittyrig'e . 
tmb fefcin !'mt bar Pur ju mtberpanbe iii. morgen lanbej t>f 
bem felbe $u Selberftyetym an bem felt^mer roege $uffä)in 
S3e^ei)me »nb bem p\»Ijere, tof roibber faufe. — 3*ugen: 
ßonfil ©rebe, £etn$e feifeiere, SBenjjele 6lidj u. a. m. 
Dat. a. d. M.CCC.LIII , fer. iii. p. domin. in ramis palmar. 
(2>a* Siegel beä Buweilers fe&It) 

Nr. 803. 

1858 (29. arj.) 3* Gonrab *on SSilbeln <$n per* 
$ere juJÄofpaä> befennen, ba$ iä) entmannten ttnb beftanben 
fyan tmtme baö (Slofter au SlrnSpurg $u Santfybelrac rea)te 

CMWÜer, ßonfee ©cfrjitnßer, fdjeffen ju 53erflab, Gonfcegen £ri>t&* 
tiep *nb (Son&e SZBotf nad^ebor ba felbes u. a. m. (27M eiegcl 
beS StuöflellerS.) 

,1371 (89. 6e*t.) »erbtet berfclbe Subewig »on ©elfcolb 2BS* 
pener auf be« ÄtofrerS ©ut $u 8er|tab, wcltfcel baffeibe öoä, fei* 
nem »erft. O&eira ffiert^er »cn $oftiref)etom erfauft unb ba$ er, 
Subn% Sanbftebelrec^t &atte. ßeußen: 3o$an »on Stuben ber 
elbefk, SBibcroIb ödu Sinben fön fon, gittere, 3ofcan ®ruppe tot* 
pener, 3ofom 9iabe arapman tmb föeffcn tmb SBiganb ß^üer f%f* 
. fen au ©erjiab u. a. m. (2Äit ©iegel .befi 2tuejteHerS.) 



Digitized by Google 



496 1353. 

e^n fyu* in ber Sab iu gr^ beb et 9 gelegtn, b« @ete t>on 
ginben inne fad, tmb ba* cle^ne l)u$ an bcm felben gelegen^ 
»mrne to. Munt gellet gelbem. 

Dal. «. d. M-CCC.LUI, iy, kal. aprili». . h. : , 
(Tlit eiegel be« 2lu$|hflerö uitb 2öern&er$ ßjjd>e*&e$nutf «Pfarrer* in 

, fcrUbfccrft.) .. 

Nr. 804. . ' 

1353 (2. Sunt.) 3a) 3o§an ®uliea)ten onb £atf)erinc 
gleefen, elidje (üben, bürgere ju Sßetflar, befennen, baS tott 
[6uloig ftn 311 gebene bem (Sloftere ju Slrnfburg it>» fa)tllinge 
fölln. peninge oon onfeme fjufe $u ©eltyo&en $ufä)en beit 

3U>et>n Korten. /fV'r^ 5^ ' 

Dat. a. d. M.CCC.LIII, i. d. b. Marcelini et Petri mart. 
(mt etf Ä el Startfo'* von toern, elften unb 2RarfiV« »on '<£*ln* 

Raufen, Ganonifer jn ffie&lar.) 



Nr. 805 v 

1833 (i. 3uU.) §illermenlid> fal ttnfien, baö in bem 
iare n. (Sfjr. geb. m.ccc.Uif, of bie mittewoc&e alier nef)jt n. b. 
aa)t$enften tage, onb bar naa) of bie 5JMttewoä)e aller nefyft 
nad) ber Öfter n>od)en, tmb abir bar nacb of bie mitten>oa)e 
n. f. Solang tage bapt. au mittem ferner, ba fcbultfyei^e *Ru* 
bolf $u bren ongebobenbing an geriebte fad, baj auamen bet 
bem fa)effener »on Sirnfrorg of bic bri tage an offen geriete 
onb labten oon ber oorg. leeren wegen ir erfte gebot, ir an* 
ber gebot onb ir britte gebet Of ben fyof 311m albcn «jpetfeogen 
bi ber !Dhilenporten Qu 9Jfainj) für iL pfyunt geller a.dOe$, 
bie mfe^en roaren of f. 3ol)an6tag (Smangeltjien $u tt>i?naa> 
ten, ba) nijeman quam ber bie gebot t>erantn>erte , *nt> ool* 
lengingen ben Jeren oon Slrnfrorg bie bru gebot, al£ bej 
geriete* rea)t ift. % &at fä)ult^et^e s Jhibolf alles befait 
mit eiben oor Ijern ©alwanne Samerer au SWenJen, onb roaj 
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ba bt Ätztet 3<rco6 bet baj otteil gab, furfptetyfn, bubele 
u. a* butgetc 31t Sttenfcen.*) >••-•••■ -r 

Stab, »arb bij btfait of ben SKantag tot f.tt(ti$e6 tage 
a. d. M.CCC.LIII. 

. * (mt ©tegel ©afoiannö unb »ubotf« oorg.) 

Nr. 806. 

1333 (26. 3uli.) tfunt fy, baj i$ 3)amme t>cn 
|\bcnf)cim ein bitter btyt felgercbe gefajt f)an: minen £ufrab 
ber fal fv?erc Glufeneten bliben bt; in min $u4 fummcn ful* 
len, minrc 9?vftelen $u Söeibcrg mit) crre gefallen »on 9)Jer* 

•j 1353 (10 3uli.) 210er mcnlirf» fal wiffen, ba« failtftetue Diubolf 
. ju Wengen quam mit bruber fctbewige ber Herren fdycffcner oon 
9lrnf»org onb fieberte in »0« gerldjtcg wegen in ben fcof 30m alben 
$erfcogen bl ber Witten porten onb bet tjme Den ber oorg. Herren 
wegen [rieben onb ban onb madjte r,me onb aller menlidjcm regten 
tag an baj ne&fle geriete of bie mttten>ocf>e na<& f. ityUanfltage ob 
tyman were ber bie gewere oerantwerten wölbe obir t>e^er redjt &ette, 
baj ber queme of ben tag au geriete onb oerantwerte baj $u allen 
ftnem rechten. 2>a bi wa« $efnfee ber Siubet onb ©culttröe 9iu* 
bolfe* tnedjt, bürgere $u STOenfeen. 3)a bie mittende quam, ba 
faö Stifter &einridj |n geriete. £ej quam bruber tfubewig oorg. 
an offen geriete onb warte ba ftnefi tageö alö er gewert was in baö 
oorg. erbe $um alben fcerfeogen, bie wüe baj baj geriete werte, baj 
nieman quam ber bejjer rce^t batte, bij ^at ©djuttfjciije Dtubolf 
onb Mieter $einri$ alles befait mit eiben ir r>gtic§er baj für r;me 
gefdjen ijl oor bem erbern manne &ern ©almanne Gamerer $u 2Ren* 
&en, onb waren ba bt anber erber bürgere gnug ju SDienfeen. (2Jitt 
Siegel be$ oorg. ©almannS, JRubolf« unb $einricr;$.) 

1354 (26. 3uni) oerlei&t ba$ Älofter ben oorg. $of an Slnfeo 
oon ©ttfen&eim, ©<$otafHfer ber ©t. $eter8fir#e auper^alb 5Natn$ 
auf Sebentjeit um 5 $fb. geller. («Kit ©ieget be* StudfreHer*, 
aWan^o'l (Eanonifer* uub (EonrabS SifarS ber gen. Äirdje.) 

1393 {22. Slug.) ©letdje Serlet&ung an 3o^an oon ©eigen* 
ftabt, JBirar $u ©t. $eter in TOainj, wobei fe|7gefc^t wirb, bafi be« 
Älofrer* {Heibemeifler, ber beffen Xermenei $u JKainü bereibet, einen 
©bluffe! ju bem J&ofe, eine Cammer unb ©tafluug ^u 2 «pferben 
in bemfelben ^abrn fo0. («Kit ©leget be* ÄudfreaerJ.) 
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• ■ • 

lautre iL morgen ntyfen ju £urifbreife itäcb it beiber 
bobe, fo fuüint fr bcme (Sfoftere ju Verberg bUben; einre 
almufe. &an i$ gefat elfliet f»##:#ifcta «u<$enV : .-• 

auwen botyter L malber Forngufbe of minen ^oib tmb min ■ - . 
Sant ju 2ttuf$entyeim gu enne übe , »nt ein-ftiö gtt-SRfc . 
fd)enf)eim in ber SBumeijtere tyant> ba$ ben cinä .nemen • 
tmb geben ba r>one eime gerrere £ föitling rmb bem fru* 
Vetren einen, ba$ fö alle iar min iargejibe Gegen-. — 3eu* 
gen: ber $f)errer fcon 9Kufd)enf)cim tyer SJtyltö/ Graft *on ; 
SBetberfljeim ein föitter ber jü ^uf^en^eim ftßßt,- (Sonrab- 

• " V t * ***** 

tton 93elberff)eim ein brubir ju Slrnfpurg rmb br über SBern* 
ber ein 9fton$ ju 2lrn|>urg. . • ' • ^ \ 

Dat. a. d. M.CCCXHI, in crast. s. Jacobi apost. 

(9RU eießfl be« SluöfWIert in grfraem Söadff«!.) * ' 

Nr. 807* 

1358 (14. €ept.) 3$ £enfele ftule, ©urget $ gri* 
beberg, beFennen, ba? i$ of mime mibemen ftute gefauft l)an 
bty riii. flimmern forngeleiö, bty gef allin oon.ben rmbirpan* 
bin, gelegin in ber terminn^c bcä borftö ju ©eUennaume, 
br» (Slfe üon ©amba^, min WtfUlt, »m raic^ gefauft $at, 
want mine (Srben feun rel)t bar au infyan, bty (£lfe ttorg. 
furnierter gegeben bat ber almufe in beme bofe ber Vetren 
von Slrnfpurg gelcgm ju gubebcrg. „, itf 

Dat. a. d. M.CCC.LIII., in exaltationis s. crucis.. 

Nr. 80& 

1353 (20. 8oW SQBtr ^nje 6^urge tmb SKefce 
€ttarfcen elictye Sube, bürgere ?u 9Jtinjenberg , befenneti, baS 
roh* I)an »erfouft bem (Slojtere ju Slmeöburg etynen morgen 
roefm, ber ba tyetyfet baö b ernte rmb gelegen i(t ju SBafcen* 
burnen obene an ben frouroen oon 6cfyiffenburg, vmme ix. 
marg peninge, rmb l)an benfeiben of geladen for ben fctyeffen 
»nb ben naggeburen an bem geriete ju ©arttjartet?^, ba 

» 
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• inne ft gelegen tft. — Sengen: (Sonrab £aberangi1t, 33eä> 
tram SBergtyeiraer, ©Reffen an bem geriete $u ®artt>artetyä), 
(Sonrab SIrn&etymer, (£cfle 33aumgerter, ©Reffen au SÄinjen* 

. berg, £enne @n>af$e, . (Son^e ©d)urge, bürgere al ba fei* 
be* u. a. m. . ' \ ' . 

Dat. a. d. M.CCC.L1II, in crast. b. Elyzabeth. 
(Da* €i'eflef btr etabt «Winsenbcr« fe$ft.) 

' Nr. 809.. • 

1334 (13. San.) 3ä) ftule SBiganbie fon aon Sangif* 
borf »nb iftmigunb jtn elia)e Wirten befenrim, ba$ mir bem 
floßere $u 2lrnfaurg »erfauft tyan, &mme rrr. marg penninge, 
tii. malbir fornte emeger forngulbe, ba$ "bo gefallen fal $u 1 
ber almufe an bty Korten ju §lrnfrurg »nb bar &ur fo l)an 
nur en $u »nbirpanbe gefaxt*) bty atfere — bty bo ligent bty 
Sern Seelen &ön .*Rocfinberg — fcnbir bem firä)lanbe — bty 
. »ern 53t>elen june »on Dtocftnberg — t>ff bem «£>ofyinfelbe — 
bty $ern SEBernfyere *>on föotfinberg — »ff ber Rannen biatttn 
bty ben fyern t>on 2lrnfyurg »nb Dem 2tyelen — ty ben robin 
33uffä)en — obene in bem Stytere bty fyem Xölen sott 33el* 
beröl). — an bem mefcflare tt>ege bty tyern Xt;Ien t>org. — in 
bem ftobe bty Skfjanen. — 3 engen: ©otfrib fcon 33efb. n>o* 
pener fcnb ebilme^t, Sßiganb 2Biganbi$ foin fcon Sang., 
Arborn ftn brubir *mb £>eufe, fa)effene $u ©ambaä). 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, in octava Epiphaniae domini. 
(3Rit Siegel JRitterS Xt)U t>on 33elber$&eira, ber bo wonet $u ©ambad).) 

Nr. 810. 

1354 (18. gebr.) 3ä) So^an gen. (Slufenere, prttfier 
»nb (Sappelan $u 9lebirnf)irgerin, befennen, baS iä) furfauft 
I)an \>. morgin lanbiä artafertö gelegen »f ©ambeä)ir felbe 
ä)uf$tn bin tyerrin bis <5tyfti$ $u 2öetflar tmb 2Bern|er fon 



*) Oluffdjrift: de quibusdam subpignoribus i. mald. silig. in terminis 
Garobach. Istae literae vacant, qoia nos habemus agros. 
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^f$etym, bürdet* §u 3BetfIar, bem dluftcw ;u Staifburg. ■ -^ 
3eugen: (Ebnrat) Slrn^iHcte, @(fc(e ©auragcrtere, f^effentn 
ju ^m#inberg , 3ftule »nb «Bigant SBigantiö fune fon 2<m> 
giftorf , ©äreffcnin ju ©ambaa) u. a, m. v< 3 , . , I 
Dat a. d. M.CCC.LIV, fer. iii. a. f. kathedrae s. Petri. 
," (SJHt ettgel berSfabt Mi^tnbtx^.) . . 

Nr. 811. 

1334 (22. gebr.) 2Bir ßurtrab (Solnbufer tmb tfattyerine 
elidK lul>e, bürgere ju Sttinjenberg, befenncn, ba* wir »er< 
fauft ban bem Gloftere $u Slroefyurg ir. mafoer forngelbeö 
ierliä)er gutbe bcwifet of rrroi. morgen lanbeö onb tt>fftn, 
gelegen of ben brien felben in «£>erger fyube — an- ber ianU 
grubin bt bem Wege — aber ben Rosenberger weg an t»en 
«Moniten, ba$ ^n 3ungerman gab — ober ben ^ erger weg 

— an bem jiegeuwege bi #et?njen &on £erlifbet>m — an 
bem alben ©warben — an bem wefeburnen — bi Dem ftfa> 
pafcc of bem berge — bt ber fwirfcewefin — bt ben (Ernzen 

— of ben ^eugern — in ben gruben — of bem ra^ne bi 
l)em Dielen — in ber quiä)telen — of bem alben fetoe bi 
£ctynriä) ©warben — bi (Sutten an ber ftcpn molen — - an 
bem grioeler Wege — bi frem tyenenbufebe — bi (Sonrab 2lrn* 
ferner — an ber §efeä)in — an fcer breiben eia) — bi bem 
*ßellel — bi ber baa)molen. — 3 eu 9 enj WuU t>on SBucfen* 
betmt, SBtganb oon ßattgeftorf, gebrubere imb fa)effen ju 
©ambaä), (Sonrat 2lrnt)et)mer, 3of>an »on «gmlfcfjeim, fa)effen 

2ftin$enberg ( u. a. m. 
Dat. a. d. M.CCC.LIV, in kathedra s. Petri. " * 

(£>a$ ©leget ber ©tabt üMnjetifcerö feljlt.) 

Nr. 812. *t#m 

1334 (5. 9flär$.) 3a) ©bbirljart ©$e&er oon ©runingen 
befennen, baj ia) mit willen SReinljartid, mineö foniö, f>an 
oerfauft i. malber ewiger fomgulbe in baä ©tyea)u$ beg (Eto* 
fterä ju Slrnftntrg, omme r. marg penInge, tmb fefcm ia) en 
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bar our ju onbirpanbe i. roofgin, ber ba liget ben 93re* 
lucn m 2Ben$il ©ulbere, anbirfyalfcin 9Äorgin bi ben tyerren 
»on Skiiftmrg/ anbirfalbin .borgen ftojint off ben 33ergf>et* 
rner roeg an 9flengoj Spulen fone, anbirfalbin Jorgen in 
bcm SBergfyeiraer felbe bi ihifcn £afcinbi$tn. — 3 c wgen: 
(£onrab Slrnbeimer onb (Scfil Saumgertere, ©ä)cffene 31t SÄin* 
Einberg, Söenjil £afcmbt$&nb Steinhart (gbbertyartie fon, fa)cffcne 
$u ©runingen, £einje tfafcinbis (Eintgreöe ba felbte U, a. m. 
Dat. a. d. M.CCC.LIV, iü. idus marcii. 

(2Rit Siegel ber €tabt 2^injenbcrg.) 

Nr. 813* 

1834 <8. 9ftär$.) 3* gufarb, etroan elid^e Wirten £e»n* 
dd>eö (£olbenbenfel$ 9tittcrö bem gob gnabe, befennen, baö 
id) oerfouft Ijan bem (Sloftere ju 2lrnefaurg iü. malber jt^orn* 
gelbeö*) tmtme rrr. marg Henninge bennfet of eone falbe f)ube 
lanbeä $u9Md)olfe$f)er;m gelegin of brien felben, of bem 
felbe getyn Sföecfenffetym bi fern 9tupraa)te oon 23uäV$ 
»nb fern ßonrabeoon 33irfelar an ben furjen gemenbe — 
an Sflarfolfe fcon £ulff oben jif ent of ben fr^beberger roeg — 
an fem Stirere oon 23ucfe8 bi bem (Safcenlo, of bem SKit* 
telfelbe bi fern ©ilbraajte Seroen wenbent of ben rudern 
frtybebergem weg — bi ben «£>ern oon $f<fafenburg giJ)ent 
of ba$ fefea;in rmb getyn SR äffen f etym, of bem felbe gepn 
gl an ft ab — jufet of bie fyelbaa) }Uf$etl fern £eroen onb 
fern gittere. — 3eugen : £ennicfen gifefere, SBigelo ©an$e, 
#ew <£tebefelber, SBiganb ber gout onb fct)effcn 511 $r/d)ol* 
feöfemn. 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, sabb. a. domin. q. cant. reminiscere: 

(ÜJiit Sieget OUtter« (Sunen ßolbenbenfet ». »-iJelberfljeim , (£berfjarb'$ 

»w (£d^ü ber Stiitffteflerin ©ruber, unb (Srrotn'ö uon 2)ra&c i^reö 

©djroaflerä, ßbelfnedjte.) — 
■ " ■ 

•) 1354 (8. Wati) t>erpflid)tet ficf> ba* Äfofier, ba§ eS bie wq. ©ftltc 
ber wrfl. £ufarbe, fobalb f?e es verlange, wieber um 30 9)iarf. 
/. ^feunifle wrfaufen »ofle. (9JM «Siegel be$ W>tä.) 
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Nr. 814. 

1334 (16. 2Rat.) SQBir £ebett>ig Setfern r>on Dbirn* 

rofyaa), 3o^an ir fon rmb ©tfclc ir Dotter irfennen 

baj roir (Stfel 9ftaffenl)eimere bürgere ju gribeberg r>i. fumern 

forngelbiä »f btyfen f)ernaa)g;efa)r9ben eefern gelegen in ter> 

menie beö borfeö auDbirnrofpaa), mitnamen l)inber ber 

fyra)en bi (Segele öon ben ©äffen ii. morgen, ein falben 

morgen bi (§tfil ©äffen, barnaa) an (£cfel ©äffen ii. morgen 

fyinbrr ber fyra)en, ein falben morgen obemenbig bc$ ©tra^ 

Reimer toegiä bi £eilman 5Ria)ttrin, barnaa) niber be$ fyolen 

reegeä anbirf)alben morgen, an ber feebern t>. erteil t>nb bi 

bem gertiln brittenfyalben morgen bi ber fcarenbaa) , §an tnr* 

Fauft. — 3 eu ge n: Dtymar ©u$, (Stfil ©äffe rmb 9ftule !Doner, 

©a)effen ju Dbimrofpaa). S3nb ia) (Stfel 9tt äffen fycimer t>org. 

irfennen mia) , baj ia) bura) f)eil miner rmb miner altforbern 

feien bie »orgefa)r. Di. fumern forngclbiS fyan gefaxt au eime 

felgerebe au ber almufe b*) man gt;bit in bem 5lrnfpurger fyoöe 

3U gribeberg armen luben für bie porten. 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, fer. vi. a. dorn, vocem jueunditatis. 
(ÜRit ©. b. Pfarrer« ßonrab aw£>berrof}ba$ u. b. borg. (Scfel SUiaffcnbeimet.) 

Nr. 815. 

1854 (16. !Dtai.) 3a) tUtU «föaffinljeimer, burger au 
gribeberg, irfennen mia), baa ia) ju fyeile miner rmb etfroanne 
©Ifen miner roirten rmb alle tmfer alt&atbem feie gegebin 
$an in btye foa)en be$ clofterS au Slrnfpurg i. Werbung pm- 
ninge gulbe t)on ber falben marg gelbi*, bty ia) l)an r>f bem 
ljor>e rmb garten au Dollar gelegen, bt>e bo roaren efcwan 
Subemig #ollarö rmb ©elen fmer ttrirten, bürgere au gribe* 
berg, rmb ifcunt 9iobiea)in inne fyat. 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, fer. vi. a. domin. voc. jueund. 
(9J?it ©tegcl beö SluSfteflerS.) 

1376 (22. ftebr.) »ersten ßubetin SRitefel, wo^nbaft $u Staffen* 
Ijeim, unb &lfe, ^clcutc, auf afle 3tnfprad?e »egen ber »ora,. ©ütte 
an baSÄlojter. — 3 tü Ö en: Söpßel ftotybe unb ^>cr>n5cn fam@»ager 
»Ott 4>ud}iln&etyn, fdjeffen gu Ott^olDif^öm. (2Xtt ©. beö &u*fiefler$.) • 



Digitized by Google 



1354. 



v Nr. 816. 

1354 (10. 3uni.) 2Btr ber Djflrial ber $robjtie 
granfinfurb bef ernten, baj #enridj bivbriuVr tmb tfatfye* 
rina ftn frautoe trirfauft fyan h>. punt fyeller gelbtS ewcgtr 
gulbe öf June bruf)u$ gelegen i;n ber fyföirgaffcn, baj efcwan 
h>a$ ftarfirrafc be$ becfljeuS, £ern $erman 9tortä) eyme paffen 
fcnb 33urger $u granfinfurb. — 3 e »9 en: So^an bon @ffdje* 
baa), ©typil ©lotfenner fcicariin be$ jttfteö $u f. 33artf)olome 
&u granfinfurb, Slrnult Diofmbufa), $»nult prifiere ba felbi$ 
u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LrV, in vig. Barnabae apost. 
(2JHt Siegel beö StudjhflerS.) 

Nr. 817. 

1&*4 (15. Sunt.) 2Bir ber Dffirial u, *u gr anfing 
färb befennen, ba$ 3utte (Sronen, fyern $artmufc gertenerS 
jtoejtir »irfauft $an i. punt gelbtö ewegir gulbe »aUene t>f 
Srme tyufe gelegen an fongeftet;n getyn bem $obenfa;ilbe t>bir 
an bem !Rofbo^it , $ern German SRorta) etnt paffen tmb SBurger 
ju granfinfurb. — 3^ugen: 3oI)an Zf)oma$, $f)omaö ber 
femmerer, 3o$an gjftrntyut t»icariien bej jiifteä f. 33artI)ol. 
SU granfinfurb u. a. m. f ' 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, irt die Viti et Modesti. 
(3Mt 6iegel beS WfteflerS.) 

Nr. 818. 

1334 (16. Sunt.) 2Bir (Scfart üon 53ua)efecfe bitter, 
«Senile t>on 2>raf)e föitter, Ü)emar, £elferia) t>on £ra$e, 
greberia), German fcon 33uä)efecfe gebrubere, SBrenbeln rmb 
SRofoe weppenere tmb fötalere $u 23ua)efe<fe befennen, ba$ 
tt>ir geljort tmb gefetyen tyan, ba« bie fa)effen be$ geria)te6 ju 
S5ua)efe(fe gebetet tyant of ben etyt t>or geriete, ba$ bie ge* 
meönbc be$ borfeö $u SBurfar^felben feönerlette rea)t fyant 
an feimeme gube be (Slofterö $u 5lrnefpurg, ff enbennfen 
ban, ba$ baä t>on rea)te f)an füllen, aua) §ant bie »org. 
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frteffen gebettet vmme ba$ Wtfgt* ba$ ba flutet burä) ben f)of 
te* ©öfter* , ia ft milte aber ft te* (SlofierS *>?gen, ttanne 
te^'fontmei in befl GlofterS.fyof, fo mugent bie von Slrnef* 
mirg baö felbe weuben in im banfryben vnb banjunen, vnb 
n>an iö von 911 fummct brty fufje, fo mag etyn man 
baö fclbc bun. — 3 c ugen: #etynfel 3)roft, £evnfel «§e»ne, 
£ci?nfefn «föoifeelere, £e»nfel Wertere , 3ule ©erttrig, ^nje 
£ancnfrat, Söiganb Jhtfcelretj, £enne 6teu&er, £ettlo$ von 
3?uren vnb (Sonrab Söenere »nb Sifrib von bent 9tobbe, 
fd>cffcn ju 33ua)eferfe u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, in die b. Aurei et Justinae, mart. 
imt Sieget (Sctyirt* t»org.) 

Nr. 819. 

1354 (4. 2tug.) Nos officialis praepositurae ecclesiae 
s. Bartholomaei frankenf. recognoscimus , quod Hilla dicta 
Kurieren de Bergen renunciavit omni arrestationi factae per 
ipsam, ac si quid juris haberet, super universis bonis mo- 
nasterii in Arnesburg in villa Bischovisbeim silis. — 
Testibus: Cleynone plebano in Vechinheim, Johanne Dy- 
lonis, Johanne de Esschebach, Gylberto zu Firnenburg, vi- 
cariis in ecclesiae s. Bartholomaei frankenf., et Conrado 
diclo Kalys, sacerdotibus et a. q. pl. 

Dat. a. d. M.CCCXIV, ii. nonas augusti. 

(fco« ©ieo.el t>e« 5tuöflcOcre fef>tt.) 

Nr. 820. 

; 1334 (29. augj 34 #une ^olbinbfnftl von $efoe# 
f)eim JRitter tmb SUfjeib min' elt^e froutye befennen , baj nur 
verfauft tyan bem flofterc $u ^rnfaurg ». malbir forngufoe 
vmme l. marg vfyeninge, »ab fo.lten.bar von iii. m «ritt fjoib 
jUr,gtbcb«8itt ber almufe vnteb^ antern &ni etme fyitaU 
»öftere eriS flojier* jerlia)e ante lagen, bar vor Ijan torir en 
gefaxt $u vnbirvanbe it. f)ube artacferS in vnferrae gute m 
fcqagtngunfe, baj wir J&an mit fcrn JQBernfKre £olbin* 
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benfnl/ rain& $unen htttfrer«}, mtb mti tyme no$ rmgcteilet 
t)an. — 3eugen: $ertwin SKolener, £einri($ attolener, 

@. n. (£f)r. geb, m.c«;U*; »ff >£3i*£ b. touferö tag, als 
fycr entfyoubit wart 

(3JM Siegel be« «jkflerd.) 

: 1354 (29, Sept.)., SBit »einflarb" 3)e<$an be* jtyfftc* 
ju f. SBarttyolomee $u granfmforb' rm> ber £)fftcial ber *ßro* 
fo)(tie ba felbij irfennen, baö German Sftoriä), etyn pfyaffe $u 
granfinforb/fta) irfaiite, baj f)e x>trgifff iget tyettebem (Sloftere 
3ii Slrnfpurg jefjenbe (jätte marf Zeitig getDid ; rru gellet 
gelbtö mtb irmalbir fo'rngdbtd ierliä)ir gulbe, gelegin ^ugran^ 
nnforb sff (Sieberg bty Sern 8tybenf)ufe obetöenbig bem 9lo* 
ben, ©ajilbe bty bem Stoffebotyel — »ff «£>einria)ö (Stmenfje^ncS 
$üfe »ff bem Sfcojfe&o^cl gein ber nunrcMn »bir — r>f £ein* 
rid)ä StyrbruröerS fyufe Vnbir ben f?fa)ern, e&wane tt>a$ (Star* 
eferab 23ecfirS — »ff 3*$an& SSuberö tyufe »on ^nttyeim in 
bent fyofe bem ^olbenbenftl ^;tiben an bec fa^ulineiftertye 
ju bm 2&?geln — t>ff Sofjanö ©toefaruä ^ofe gelegin in bei 
turnen ftab bem 3uben fira)f)ofe juföen £emria)S feigen 
©arten §u bem «Hfybbel tmb fcern 9tyünbe feigen ©arten $« 
bem 9ftoben I)u# — - lanb in 33urn|e^mer geriete — bty & öt ** 
mube Stummetoecfe rmb $rwtmanne {eigen bty f. Seoufyarte — 
garten aufa)en berae <Bi^ammx\xde .rmb $I)onie$ ©oltfmtybeä 
nnngarten — »ff £artmubiö 33rufte$tn$ !)ufe »nD J)ofe in 
fcer (Srua)en gajfen oben an 3)^len ^birbe^irä> fyufe — »ff 
3utten (Sronen tyufe an hmgtfiein gein bem $oben 6a)ilt>e 
r>bir — t>ff «£>em$en 6olfcbea)irö f)ufe beö furfenerä in bem 
@e$feä)in gein ßunrabe lernen »bir. — 3eugen: £o&e 3<M/ 
©erlaa) t>on 3J?arpurg rmb $eter Subenfpiiö »icarien bed 
jh;ffte$ au f. 53art^oiomee gu granfiriforb, i8era)tolb ÄuifeSier 
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von Sefgenjtob r»nb *Jtofceinan Wremer SKatfyerren $u granfin* 
fort u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.yV, in fest. b. Michaelis archang. 
, : , (SM! Siegel *er 9tn*jrefler.) 

Nr. 822. 

1334 (27. Oft.) SQSir £artf)man, ©irfjarb, 2Baltir*nb 
«£>er)(uj fcon Surin gebrubere befennen rm$, ba$ wir »tragen 
fyan allir ane 6prad)e ju beut (Sloftir $u Slrnfburg onb irn 
£antftbefo in iren fyoben ju Suren »m fäjabin b» roir tytty 
tin gehöht von bei ßfofiirj wen onb tun oefftrrunge, br> n>it 
abir *nfe attitnt l)etr)tin geban of irn Ijobm ju Sur in. — 
3eugcn: 2>amme oon 9*ubenl)ujtn , gr^beria) SfybefU rtjtlj* 
tere, (SlauS oon (Sngilnfjufen ebilfnet, £oberoig Sä)riber er;n 
*ßrift§tir onb <5ä)abin oon riffelt 6ä)efjir bej Sancgrebin t>on 
£effm u. a. m. 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, in vig. s. apost. Symonis et Judae. 
(2Hit Sieget (Jbcr^arbö t>on SWerfan, KmtmatUtl $n ©rünbcrg.) 

Nr. 823. 

. 1334 (20. SfrcO 3* 2>ieberi$ oon SÄuföbtyg» ebel* 
fneä)t befennen rmtme alfoItd)en roeftl als icf> geban r)an mit 
beut (Softer ju Slrnfpurg mit it. morgin lanbiä gelegin of 
^u|7d)inl?eömer oelbe rmb of Sirfetar oelbe, bar ge^n 
fi? mir gegebtn tyant tu morgen gelegin an ber fyrecfcenbcn 
bürg, roer y& ba$ fö tjman roulbe ^inbern an ben ii. morgtn, 
fo mod)tin fo im wefil n>ibber ncmen mit alter befocrunge, 
bie fi) bar offe funoen.*) 

Dat. a. d. M.CCC.LIV, in vig. b. Thomae apost. 
(£a$ Siegel Ui Stu^eHeie fcangt uncerfe&rt an.) 



•) 1354 (89. gibt «Mann »bt |n ftetffefb feine GinwiHtgung 

ju biefem Saufäe, wegen Deö 3cf>ntenö $u Sirfelar, Der öou tym 
^ Se^en ge^t. CDttt Sieget t>eö Stbii.) 
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